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e 13 
SI RESTITUISCONO 


Per le inserzioni rivolgersi alla S 
Vi 2 angolo 


Lovari 





o grani Consigli dei minist 


Atti importanti provvedimenti adotti 


FOMA, i, — Stamane alle e na 
sì è rinnito alazzo Viminale il ci 
siglio dei tniniste sotto la presidenza 
dell'in. Mussolini, Erano presenti 
tutti i ministri e cioà gli om. Diaz, 
"fhaon de Revel, iederzoni, Oviglio , 
De Stofani, Tangorra, Ger era 

za, De Capitani, Rossi, Cavazzoni, pi 
Cesavo Giuriati, i commis 
per la mazina; mercantile © i) sotto 
























gratario per la presidenza un. Ace 
Bisposizioni per le uocietà per azioni 
in merito a quanto è stato ti. 





anente riehiosto da ergani è 0 
gioni commerciali e in relazione a prav 
Fgrimehti gia predisposti con piece 
inza il dei ministri ha inca 
guardasigilli di pro 
re entro prestissimo termine nn di 
grio di legge cho règoli iu modo de- 
finitivo il diritto di recesso dei soci 
assenti e dissenzienti nelle società per 
azioni su proposta delio stesso mini 
stro on, Oviglio E Ò 
I consiglio concede È seguenti 
quatur: mons Giovanni L’ulvirenti a 
Cefalu, mons, Gio Bottista Chiappe a 
i i Marla Sauna a 
Geremia Pascucci a 











iglio 






















Trivento, 
Problemi del lavoro 
e della cooperazione 


11 ministro on. Cavazzoni ha dato no 
tizia sul riordinamento del servizio di 
sua competenza e particolarmente per 
la disoccupazione e il collocamento, — 

Ha comunicato al consiglio i primi 
turovvedimenti adottati per alleviare 
disoccupazione, favorendo fa ripre 
“180 dei lavori a impedendone la interra 

zione. Te 

La myssa a disposizione di 35 milio- 

mi di lire, riferisce a disposizioni im 

mediate, alle quali dovrà segui:c un 

piano ampio e organico di laveri pub- 

Hlici con particolare riguardo al fab 

bisogno del mezzogiorno. i 

Approvati alcuni provvedimenti ne- 
cessari por affretlaro i Javori arlativi 
al censbnanto ed al riordino degli uffi 
gi di statistica e autorizzato il ministra 
delle finanze ad aumentare il cinque 
per cento Îl diritio doganale di stati- 
stica pei provveder alla immediata yi 

resa dello statistiche del commercio 

ternazionale allo scopo di assicura 
L.ke Ja massima rapidità di commica 
"gioni. © consiglio su proposta dell'on. 
* Mussolini e Cavazzoni ha deciso di 
Rraitare nella prossima. seduta tuttu il 
complesso problema della cooperazio 


ine. 









Agricoltura 


f Su ‘proposta del ministro De Capita 
ai il consiglio deliberò i seguenti prov 
iMedimenti : 

a} Approvazioni di schema di decre 
‘o con cui si istituisce un parco nazio 
nele presso i ,Chrah Paradiso sulle AI 
ipi Graie allo scopo di conservare la 

fauna e la lora è di presentarne la 
ispecie È 
| b) Approvazione di schema di dea;e 
*ito che consento ai locatori di fondi ru 
“sticl per tutti i contratti anche se con 
yelust dopo il 20 giugno 1919 e di affit 
stanza collettiva o gestita doi coopera 
«tiva di. conseguire, la eventuale diffe. 
Arenza frei canone e cumulo di impo 
“Ste e sovraimposte 
Da' tali disposizioni sono esclusi f 
contratti provigati a norma; dell'art. 
della legge ? aprile 1921 nelle terre 
finvase dal nemico o danneggiate da di 
razioni guerresche. 
c) approvazione di uno schema di ie 
'eretorclie revaca il decreto di macella 
‘« zione di cavalli asini ‘e muli ricono 
sciuti ‘idonei all'allevamento o alla 
© produzione. x 


Problemi della marina mercantile 












> ;I commissario della marina mercan 
tile on. Ciano ha esposto al consiglio 
tm piano di riduzione delle linee sov 
venzionate per lo inizio di quel pro 
gramma di riduzione che è assoluta- 
mente indispensebile ai fini della eco- 
nomia, di bilancio e su proposta del 
to stesso on. Cianò-è stato approvato 
Uno schema di decreto col qualegi di 
‘sciplinano le. contrattazioni colle so 
cietà di navigazione per le linee sov- 
venzionate. Dopa avere osaminato al 
tri provvedimenti di carattere marit 
timo e dopo avere deciso lo sciogli 
mento della commisione per Te lince 
sovvenzionate e del relativo comitato 
tecnico.il consiglio ha affrontato la di 
»scussione delle costruzioni navali, 
“Dopo ampia discussione si è deciso 
di incaricare i ministri delle finanze 
‘Hel tesoro della ndustria, marina mi 
litare «e. il. commissario della marina 
mercantile di studiare lo stesso pro- 
. blema, sulla base delle linee generali 
oggi stabilite e di riferixne in propost 
to nel'-prossimo eonsiglio dei minstr, 
Per le terre liberate 


11 mnistro dello Terye liberato ha det 
tagliatamente esposto la opera di smo 
bilitazione che va rapidamente com. 
piendo dei seri del suo dicastaro , 
tecennando fra l'altro alla completa 
soppressione già effettuata dei sussidi 



















23 quali i dra verranno solo corrisposti 
ad enti. e di riferimento a danni di 
guer Vl consiglio ha approvato ii 


Programma del ministro stesso, 

. SM proposto ‘dell'on. stesso ministro 
Îl consiglio ha deliberato che i servizi 
per la assistenza ai ‘profughi dalla 


Germania ‘Asia Minore e Russia-siano 
d'ora innanzi 1 con 




















oc. An. A. Manzoni & C. 
Profettura 








® |dinezioni in crediti che furono aper- 


IORNALE DI U 


Politico quotidiano del mattino 








PREZZI PER OGNI MILLIMETRO DI ALTEZZA (la 


| 








affari a palazzo Favnese sig. Roux si 
è recoto stamane alla Consulta per 
protesiare contro quella espressiane 


I ti all'Italia dell'Inghilterra no dagli 
Lavori pubblici 


Stati Uniti 
una ampia relazione dell'on, 
a sul problema della esecuzio 
ne dei lavori pubblici e in riferimen 
to alle deliberazioni prese dai prece 
demti consigli dei ministii si è votato 
su proposta del presidente on, Musso 
lini 
«Il consiglio affida ai ministri dei 
Tavo1 pubblici del lavoro e del tesoro 
il compito di preparare per il prossi 
glio un piano razionale di at 
tuazione alci lavori pubblici che rap 
scontano una reale utilità ai fini del 
vazione v dell'aumento delia eco 
nomia nazionale È 
Strada fra Milano e i laghi 
N consiglio dietro relazione del mi 
nistro. del lavori pubblici ha autori 
zuto Jo stesso ministro a stipulare ta 
convenzione per la costiuzione della 
grande strada fra Milano e i laghi , 
lu quale sdrà destinata esclusivamen 
tc al traffico degli auto e dei camions 























Lo stesso ministra ha comnmicato e i er chiedere che essa fosse almeno 
il consigli rovato le modalità | chiari 5 
dol cui L'italia concorreri alla cos | Sera, che tn Francin nbbla "ve 
tuzione della nueva banci di emissio } luto non immischiarsi nel processo di 
ne austriaca Afene considerandolo appartenente 
I ministro della istruzione Genti- {alla politica interna di un paeso nel. 
le presentò vari provvedimenti, tra cut {lo cui agitazioni gli stati esteri non 
quello delle nnove t delle scuole | devono intervenire. 














pubblicie e private, (Vedi cronaca cit-| UN PROVVEDIMENTO FINANZIA- 


iadina.) 
Un provvedimento per Flun!3 HU 

Su proposta del mini 
stia si anprova uno » 
to 
credito fomdia 
perare anch e 
stono nuclei importanti di italiani . 

Questo provvedimento | rappresenta 
le di uma sorie di altri 
provvedimenti che dovranno portare 
alia sistemazione fina ia della cit 
ta di Fiume al risorgimento della quo 
le certamente porterà incremento la 
estensione dalle operazioni dell'istitu 
to di credito 'fondiafrio operanti nel re 
guo. . 

W richiamo d'un gorernatore 

K'on Federzoni ha informato il const 
glio sulla situazione attuale della La 
hia che può essere considerata con so 
rena fiducia. 












zati ad o 





















In proposito il presidente det consiglio 
‘tenuto a rilevare ia grande impor 
di ordine commerciale sportivo 
v militare che deriveri dalls costruzio 
ne di questa anto-strada la quale sarà 
fa prima del genere in Europa È 

La convenzione serà stipulata oggi 
alle ore 17 con la società delle auto» 
strade e i lavori si inizieranno il pri 
mo gennaio coll'intervento dello stes 
so presidente del consiglio 

T lavori saranno esegut con grande 
rapidità taichè la strada potrà essere 
compiuta entra il 192 

Aumento di tariffe postaH 

Su proposta del ministro Di Cesaro 
il consiglio dopo ampia discussione ha 
approvato uno schema 
cante alcuua modificazi 
fe postali per il servi 
ternazionale: 












si 

















io interno e in- 





1 leggeri inasprimenti  viguardano 
principalinento la affrancatura delle 
fettere che è portata a cent 50 delle 
carle epistolari che è portata & Lire 
0,30: dei biglietti chie è portato a L, 
0,20 dei gioruali che è portato a 20 
centesimi 

Anche le tariffe per l'estero sono 
proporzionalmiente aumentate, 

Il decreto contiene poj alcuni prov 
vedimenti cite consentono 1ma più eco 
momica spedizione dei libri al'indu- 


Mbrarfo stesso 
(La seduta pomerid.) 


letta burocrazia 

ROMA, 1, — Oggi alle ore 16 è stato 
ripreso il consiglio dei ministri, Furo 
no approvati alcuni schemi di decreti 
per danneggiati dal terremoto, 

Su proposta dell'on Mussolini il con 
siglio ha affidato al ministro del teso 
ro il compito di coordinare controllare 
e promuovere i provvedimenti relati 
vi alla riforma dele pubblica ammt 
nistrazione e ciò perchè essa si com 
a con unità di criteri e scondo un ra, 
zionale svolgimento del piano di rifor 
ina, Come prinio provvedimento a se 
guito della votazione delta legge sui 
pieni poteri e della. abrogazione della 
loggo 13 agosto 192 il consiglio det 
ministri ha deciso quanto appresso: 

PRIMO, Inibizione di far luogo a 
nuove nomine o promozioni fino a che 
la materia del personale non sia stà 
ta. disciplinata. 

SECONDO, Conferma dell'assegno 
temporaneo mensile per i personali ai 
quali e è attualmente corrisposto 
e che non hanno avuto ancora le re 
lative tabelle di stipendio. 

TERZO, Conferma della indennità 
di lire 400 e 500 annue aî maestri ele 
mentari fino 8 che non saranno anche 
per essi esaminate le nuove tabelle di 
Stipendio, 

QUARTO, Facoltà di continuare a 
mautenere in servizio il personale av 

fino alla! semplificazione degli 
menti e non oltre il 31 dicembre 


recinti del tesoro 


sta dell’on. Tangorra sono 
approvati i seguenti provvedimenti: 

1) Prelevamento dal fondo di riser. 
va. delle improvviste deila somma tom 
blessiva di live 2,114,000 da assegnare 
ngli stati di prefisione dei vari mini 
sferi nell'esercizio 1922-1923. . 

2) Maggiori assegnazioni per com. 

plessive lire 13,513,500,000 ad alcuni ca 
bitoli dello stato di previsione della 
fpesa del ministero elle finanze per 
istituzioni e rimborsi di {asse sugli af 
fari e di diritti doganali indebitamnen 
te riscossi. 
5) Maggiore assegnazione di Îire 
159,000,000 del capitolo 119 dello stato 
di previsione ‘della spesa del ministe 
ro delle finanze per restituzioni e rim 
borsi. STE 

4) Nuove ‘e maggiori assognazioni 
di lire 10,770,000 e diminuzione di sten 









































ziamento per lite 10,600,000. i teruni | Y! PICOLO INCIDENTE 


capitoli dello stato di preysione della 
spesa del ministero del’ tesoro per 1 
servizi di assistenza m 
nidi guerra. 

Inoltre il ministro del tes 
posto al consi 
coniabilità «del portafoglio col fi ra- 
‘vare sull'esercizio ‘1921-1922 e compren 





dere nel relativo consuntivo:le-apesel dedurre che la 


a cui ‘ha provveduto il conti 
O) de la; guerra: 
e RE 


' 





Primo Rondine per la rifermal* 


ilitare pensio | d 


IBbEOI oro ha pre ne faita 
glio di regolarizzare la|ght ha prodotto, 


abile del i parte di responsabilità 
com dei ni capitali ateniesi; Ù 
ii ann Lire er 


Fu approvato il decreto col quale i 
dott. Eduardo Baccari è esonerato del 
la carica di governatore della Cirene! 
ca carica che resta affidata al genera 
le de Gasperi decorato di medaglia d'o 
ro comandante delle truppe in quol 
la colonia. 
Provvadimenti mi 
Su proposta dellno. Diaz il consi- 
glio ha aprovato alcuni schemi di de 
creti fra cui uno iraportante riguar 
dante le tabolle degli stipendi e norme 
deile carriere per gli impiegati_civit 
delle aministrazioni miltari e un al 
tro riguardante la sistemazione di de 
positi di esplosivi 
Questo vitimo «decreto tende a-wisol 








di decreto re- {Vere ia modo definitiva ta grave que- | Trentino e dell’Altu Adige, essa dichia 
ni delle tarif | stione degli esplosivi provvedendo in ir di rifenere necessario per motivi di 


modo efficace alla conservazione di 
quelli ava esistenti e nel contempo as 
sicurando la incolumità delle popala 
zioni dalla vicinanza degli attuali do 
positi 

Provvedimenti di politica estera 

5) Su proposta dell'on Mussolini il 
consiglio ha approvato i seguenti, de 
creti: 


1) Autorizzazione a dare piena ed in 
tera esecuzione all'accordo commercia 
e concluso a Roma i 13 novembre ra 
l'itnia s la Francia 

2) Autorizzazione a dare esecuzioni 


stri: l compiercic Hbravio allo sco | Nel regno agli accordi stipulati è da |ne 
o di daco “incremento "il movimento stipulersi mediante scambio di note |comm Guadagnini perchè si renda in 


relative alle proroghe e successive sca 
denze “del trattati e delle convenzioni 
di commerclo fra l'Italia ed alcuni sta 


3) Riduzione delle indennità di pri 
mo stabilimento a funzionarì diploma 
tici e consolari all'estero 

Il consiglio si è poi occupato di or 
dinaria amministrazione 
La seduta è terminata aile ore 19,90 


+ 


Le due. grandi cri 


Il viaggio dell'on. Mussolini per Londra 
IE SUO COLLOQUIO CON -NINCE 


ROMA, 1. — notte per telefono). 

Mentre ancora nou è risolta a Lo- 
sanna la crisi orientale, si stanno per 
încominciere i lavori per tentare di 
risgivero quella occidentale. 

L'on. Mussolini partirà da Roma in 
sieme col sen, Contarini mercoledì 6 
dicembre e avrà un colloquio a Mi- 
lano o durante il viaggio col ministro 
degli affari esteri jugoslavo signor 
Nincic che verrà ad incontrarlo da 
Losanna. 

L’on. Mussolini e il 
slavo parleranno dell’ 
driatico, 

Il presidente del Consiglio ftalieno 
si intratterrà a Parigi qualche ora e 
la sera di giovedì 7 dicembre ripar- 
tirà per Londra dove arriverà 
nolte di venerdì giorno in cui alle o- 
te 9 verrà aperto il convegno inte. 
ralleato per affrontare il problema 
delle riparazioni, 

L'on. Mussolini ha tenuto a rap. 
presentare personalmente l'Italia in 
tale riunione alle quale parteciperan- 
no l'Inghilterra, la Francia ed il Bel. 
gio. 








ministro jugo- 


SI OOCUPERA' LA RUHR? 

Tn riguardo alla minacciata occu 
pazione del bacino della Ruhr l'on. 
Mussolini è del parere che la Germa- 
nia debba pagare nei limiti delle po® 
sibilità Je quali poj non sono così scar 
se come generalmente si crede ,ma ri. 
tiene non necessaria una azione mili 
tare almeno finelè non saranno 6 
sporimentali iutii gli altri mezzi di 
persuasione. 

Su questo argornento ha avuto luo- 
go una serie di colloqui tra Mussoli 
ni € il comm. D'Amelio. ° 

1 nostri delegati alla Commissinne 
delle riparazioni sono arrivati a Ko- 
ma da Parigi. 









FRANCO-ITALIANO 

Lscoidio di Atene "ha avuto la' sua 

leplorazione nel Consiglio dei ministri 

di ieri. Il Comunicato sulla esposizio- 

dall’on, Mussolini ai ‘colle:. 

per una! frase, un 
piccolo ineldente'franco-italiano. 

Siccome ' da ‘tale’ 

Francia. 






























june teltera pi 












RIO CHE HA FATTO IMPRESSIO. 
NE. 


famo nl- 
mento gover. 
fatto impressione è sti 
to quello dell'estensione della imposta 
di ricchezza mobile al reddito ‘agra 
rio del proprietario collivatore, Que 





ul 








sta definizione comprende tonto il pos | 


sessore ui un semplice ettaro di ter 
teno coltivato con le proprie mani 
«quanto il latifondista che ha centi 
maia di migliaia di eitari e che in 
vece di cedere il suo fondo in af 
fitto ne conduce direttamente il la 
voro. L competenti calcolano che il 
reddito agrario nazionale al valore 
ativale in lire si aggirì fra i tren- 
ta e trentacinque miliardi e che quel. 
la parte di reddito agrario sfuggente 
all'imposta per l'esenzione concessa 
aliu coltivazione diretta dobba calco 
larsi tra i 20 e 25 miliardi, Erano 
quindi più di 20 25 miliardi che sfug- 
Bivano all'imposta. -sul reddito. Sono 
oltre mezzo milione di contri 
che entrano nei ruoli della v- 














simo X XX ene 


Il volo dei fascisti del Trealigo 
per l'unità della regione 


TRENTO, 30, 
La Federazione Provinciale Fascista 
riumitasi ierì sera ha approvato un or 
dine del giorno in cui confermato il 
‘principio assoluto della unione del 








un. superiore interesse nazionale che 
sia fissata come: sede della prefettura 
la città di Bolzano. 

La Federazione Fascista ht poi ap 
provato un aliro ordine del giorno con 
cui di fronte alla imminente sistema 
zione delle nuove provincie dice di ri 
lenere utile di consigliare al governo 


lrenlino con speciale riguardo alle 
condizioni geografiche etniche ed cco 
momiche della regione e tali ordini del 
giorno sono stati presentati: stamane 
|dal-segretario politico della federazio 
colonnello Ferrini, al prefetto 


{erprete presso îl governo centrale dei 
voli ei foscisti. 


La conversazione: di Londra 


- toi quattro primi eufalsti 
deckderà sulla moratoria 
e tratterà dei debiti: fnteralleati 


LONDRA, 30 

Una nota ufficiosa annuncia che ac 
cordi definitivi sono stati presi per la 
venuta a Londra del presidente del con 
siglio francese Poincarè. nella scitima 


una rettifica ‘degli attuali confini del |V 


a tool 
















ei 





Sulla quera in Asia Minoe 


PARIGI, 1, — IL coprispondente del 
eMatino ad Atene pubblica una serie 
di documenti segroti che serviranno 
alla storia della edizione e delin 
sconfitta ca in Asia Minore, 
Primo di questi documenti i nn di- 
o spedito du Venizelos a! L mar 
va del trat 
ves da Londra, al ministro 
gli esteri greco, In esso Venizelos 
riferisce che, durante un colioquio che 
aveva avuto poco print coi ministro 
della guerra britannico questi gli n- 
veva domandato da parte di Lloyd 
George, so la Grecia, qualora la Tur 
chia respingesso le condizioni di paco 
si incaricherebbe di imporle milita 
meute. Lloyd Geurge fuleva contempo- 
raneamente sapere che i molteplici im 
pegni della Tughillerra non le consen- 
livano di disporre di un esercito nè 
in Tracia, nè dalla piufe anta alla 
Grecia in 4 Minore, It ministro del- 
ia guerra, agglungeva Venizelos, ci 
ruccomanita di calcolare esuttamente 
le nostre forzo e di mon assumero um 
compito ad esse superiore. Ha lascla 
inoltre iniendere che non dovevano fà- 
te affidamento sopra Ln colluborazio. 
ne della Franci e dell Italia. To ho r 
sposto che pr quarto concerne i torri 
fori che ci sono stati riconosciuti, noi 
ci 
zioni del trattato di pace, 
In nn altro dispaccio Venizelos rife- 
risce une conversuzione che ha avuio 
non Lloyd George dopo la; ronferehza 
di Boulogne. Risulta che i francesi 
e gli Ialiani di accordo enl ministra 
degi esteri inglese e coi periti hritan- 
nici si mostravano disposti ad alleg- 
gerire le condizioni di pace da in 
porre alla Tarchia. Venizelos assicy 
va allora a Ltovd George che non solo 
si sarebbe incaricato di venire in aiu 
ta coll'inviare una divisione agli inglo 
si; ma si sarebbe inoltre incaricato di 
iacciare l'esercito di Kemal Pascià. 
Venizelos soggiungeva: «Ho ragione 
tti credere che il nuovo stato di cose 
nel prossimo oriento poggerà sopra il 
faltore ellenico, che la Inghilterra si 
sforzerà di rendere forte il più possi 
ion, i 
In un terzo dispaccio assolutamente 
sonale e segreto, in data dei Londra 
giugno 1920, Venizelos riferisce una 
onversazione uvuta con Lloyd Geprge 
il quale si rallegra dell'arrivo del n 
nistro greco, a causa della necessità 
di studiare i mezzi adatti per imponre 
le condizioni di pace ai. turchi, Lloyd 
George dichiarava pure che sulla lia 
lia non si pot fave più assegnamen» 
to e che l'opinione pubblica francese 
difficilmente avrebbe etccettato lo inte 
vio di un esercito in Turchia, I primo 
ministro inglese chiese ni sno collega 
Greco sc il suo paese aveva la forza 0 
la volontà di imporre militarmente Ja 
pace alla Turchia, Venizelos rispose 







































































































na prossima allo scopo di esaminare 


zioni con Bona» Law e con i membrt 
del gabinetto inglese, 

Uguali inviti sono siuti inviati dal 
governo britannico ai prim ministri 
italiano e belga. Tuli discussivni che 
avranno caratiere di 
particolari che tenderanno @ stabilire 


riparazioni e sulla data precisa della 


rà esaminata completamente la que- 
stione delle riparazioni, 

In tale conferenza sarà presa una 
decisione definitiva per ciò che concer 





assetto dell'A-[ne a moratoria accordata alla Germa |ceSS@rio per realizzare la qua: 


nia la quale scade alla fine dell'anno, 
Secondo la nota durante la conversa 





nate alcune proposte relative ai debitt 
‘nteralleati. 


Le taglie sulle ciità 
V|. germaniche 


în toi si offcoro gli ufidali alleati 


La conferenza degli ambasciatori ha 
inviato all'ambasciatore di Germania 
a Parigi, a nome dei governi alleali 
una nota col la quale informa il gover 
no tedesca delle decisioni degli alleati 
in seguito agli incidenti avvenuti n 
Stettino a Passavia c a Ingolstadi cone 
tro ufficiali membri della commis, mi- 
Hilare interalicata che prima dei gior 
no dicci dieembre dovranno essere sta 
te date le soddisfazioni non ancora 














accordate dut'‘governo tedesco, le ri 
paruzioni o sanzioni che saranno in 
pulate al gocerno tvilesco dalla come 
[missione di controllo. Per ciò che 
guarda Tajfare;di Ingistadi dorzanno!| 
«essere eseguito e dotramno essere man 
data: dal primo ministro di Buvie 
[la ‘commissiona. inititare di 











controllo 
caprimere le sue sense, 
In.Seguito digli ‘incidenti avvenuti 
Stettino e Passuria: ciascuna di que- 
ste. dite viltà dovrà gssere colpita con 
una multa: di.800..mila marché oro e 
‘net -easo 
‘combre il pi 

to. 
































Ta A [nella pi 





senza esitazione che la Greca aveva la 


il problema interallento delle riparal forza neeessatia e che credeva di poter 


trovare 13 sug volontà di compiere fa 


sforzo necessirio, in quanto collabore- 


rebbe colle due potenze occidentali a 
cimeno con la Taghilterra, 
Llovd George pregò Venizelos di par 


conversazioni [tare col ministro delta guerra în que- 


sto senso e di convincerlo che io Sta- 


una politica comune di'concentramen |10 maggiore inglese valutoiva assai il 
to sulle nuove proposte relative alte Valore della resistenza furca. Dato, di- 


chiarava Vonizelos, che il primo mini 


conferenza di Bruceles nella quale sa |8Ît0 inglese è disposto ad imporre per 


mezzo delia Grecia, la pace «lia Tur 
chia io credo chie se si esponegsoro 
le cose al popolo greco, quali esse sono 
questi accetterebbe di fare lo sforzo ne 
totalità 





delle rivendicazioni nazionali. ì 
Infine Venizelos domandò al mini! 








va data la sfiuazione esposta che si po 
; , 





si 





successori di cui sì conosce ora la sor 


te mobilitarono lo classi della riserva 


fino 

centomila vamini, occupando ui fron 
e di oltre ottocento chilometri. Ne ri- 
sultò lo sfacelo previsto da tungo tem 
po dal colonnello Metaxes ‘e capo di 
stato maggiore nell'esercito grero. 


I processo contro il princine Andre; 
L'arsto del fe gen, confermato 


ATENE, 20 -- Sì conferma ufficiat 
mente l'arresto del comandante in 
capo dello esercitu dell' Asia: Minore 
Papulas, dell'es capo dello Stato Mag- 
giore gencrule  Dusmanis e generale 
Valletas capo dti Stato Maggiore (è: 
l'esercitu Greco in Asia More, 

1 proci fo Li principe An 
ad che comandi il Corpo di Armata 
clie opero sul Sangorio su iniziata 
ma setlimana, 


GIi--insort tarthi: aerebbero 


messo in fuga I greci 
LONDRA, 39. — I giornali riprodu- 















1 
dira 








cui dila data del dieci-di | c0NO..Un dispaccio da Costantinopoli 
agamento non sia stato ese | BEcondo li quale gl'insorti-turchî avred 
iti stato soltanto parzial-{ bero, agito con suovesso contro i pro 
irni alicati preleveranno aui sulla linea.di Jhka - Sarikeui « De- di 
somma. di un milione |.deagatch: La 


guarnigione ‘greca ‘dt 


‘differenza per com] Qumulgina ‘a 16 miglia dal Mare E. 

stessa sui proventi |gt0 sarchbe fuggita 

bavarese ricava dal|gr 
i ; 


abbandonando 
‘andi quantità di munizioni... 
#1 dispasslo aggiungo che git in 





Anno 57 
e] 
Direzione e Amministrazione 


incavicheremo di imporre le condi- |} 


ro richiamare tro o qualtra clas [in esame il progetto: di 
+ Come propugnava Venizelos, i suoi {ti per il regi 










































Via di Prampero N, 8 
TELEFONO I, 1,15 
Muntero separato Cont. 20 


CONTO CORRENIE CON LA POSTA 
liane e cream 





tai 
ghezza di una colonna), Ayvisi cer 
” i, privati, legali, assembise, concorsi, aste, xi patti, COMUPIERtE, 
Hiro Sic (amari, Dlvati IaGalo e Corp do) piorazin (Eli) ty 2 «Tassa ov, In più 
ii lane masi cero, 


iosa: della Greta 


fome fu da Lioyd George spinta alla guerra 
La pubblicazione dei di 


idocumenti se 


menti accusatori 





sorti hanno costttuilo un governo priv. 


visorio. 


il Ro ha offerto di abticare 


PARIGI, 1. — 4 giornali hanno da 
Atene: Si conferma che nella giorna» 
ta ieri il Re appena appreso che 
il pringine Andrea sta per comparire 
anzi at consiglio di guerra, ha of: 
ferto di abdicare, 


La Tuchla non rigata 


alla Tracia Occidentale 


e proclama turca Adrianopoli 


LONDRA, 30, — S' la da Costanti 
nopoli: Oggi ulla grande assemblea 
nazionale di Angora Reouf Taj presi 
dente del consiglio dei ‘commissari 
prendendo lu parolu ha detto che A- 
drianopoli è turca e che Kavagiach re 
Sterd turca Noi non possiamo ha ag 
giunto nò rinunciare al possesso di 
Karvagateh uò a quetle di Dimotike , 
uè ad un plebiscilo della ‘Tracia occi 
deutale perché tutti questi punti sona 
compresi nel patto nazionale , 

Nol nostro seculo i popoli non pos 
gono cssera venduti come mandre di 
lie 



























Parlando di Mossoul Keout Bej ha 


diett 
trattape 
tu 
1 





ten principio esenziate è di 
1 ua piede di eguaglianza 
atti gli atrantieri che desiderano svi 
upparo le nostro risorse, senza atten 
Ù nMa nostra indi 
stesso è par Mossul che è com. 
pri nel putto nazionale che ta ng 
one ha gi i realizzare, "Tutta. 
via ia Tore prova. di uno spl, 
rilo dei più pi ‘a conferenza dî 
Losanna che bisogna sperare porti 1a 
pace che da tutti Si dosidera 


La. rimostranze contro. ta. Groia 


APPLAUDITE AI COMUNE 

LONDRA, 30, — Lo. questione dellé 
rimosiranze fatte a Ateno dalla Gram 
Bretagna e stata portata oggi alla 
Camera dei Couuni do parecchi depu 
tali fra cui Chambertaiu, l'ex-cantel. 
fiere dello scacchiere il quale vorrett 
be sapere se facendo rimostranze al« 
le autorità ellenicho ,il governo ave: 
va agito di concerto con gli alleati, 

Noi abbiamo agito indipendérntemen 
te dagli altri governi, ha risposto it 
primo ministro, poichè credianto di ax 
vena il diritio. Nel protestare pres. 
so il governo ellenico i miei colleghi 
ed io abbianio sopratutto tenuto cons 
{o del fatto che è assolutamente cons 
.trario falle consuetudini dei gover: 
Dì civili: mundare a morte i ministri 
decaduti co? pretesto che .la loro po- 
litica è stata disastrosa. 

Le spiegazioni di Bonar Law sono, 
state applaudite e Lloyd George. ha; 
preso parte agli applausi, a 

don Mm 


La conferenza di Losanna 


Gome lavorano ie softocommissioni ‘ 
LOSANNA, 3 — Oggi si sono riuni 
te la sottocominissione finanziavia, le 
sottocommissione del regime doganale 
e commnerciale e ‘la softocommissione 
delle questidni. econoimiclte d 
La prima sottoconmissione ‘ha esa 
miuato la questione del debito pubbli 
co ottomuno e la sua ripartizione fra 
i territori staccati. dalle Turchia 
La delegazinno turen ha, chieste cha 
Ja ripariizione avvenga in base alla 
proporzionalità dei vedditi nonchò' dei 
pegni stabiliti per Îl servizio delle an 
nuali 
Ha chiesto pure chie la ripartizione 
venga calcolata anche per i debiti con 
tratti dalla ‘Turchin fino all'armistizio 
ili Mudros, la questione continuerà ad 
essero esaminata nella prossima sed 










































zione di Londra saranno pure esami {Stro degli osteri di Atene se non crede [fa 


Lu seconda sottocomissione ha pre: 
ci fecnîci allea 
ime doganale della Tup 





chia 
La terza solfocommissione sì è Hmf 


n raggiungere l'effettivo di tro {tate ad uno scambio di ‘ideò. generali 


circa la procedura dei suoi lavori 

A presidente della sottocàmmissiona 
per le questioni ‘ecoriomithe è, stato es 
letto fl rappresentante ‘italiano comm, 
Nom Era stato proposto ‘di ‘riunire 
domani la commissione per lo studio 
delle questioni degli stretti ma la do 
legatzione russa ba chiesta :il .vinvia fi 
No a lunedi. i 


Seneazionali aarosti a Delerado 








BELGRADO, 1. —— (notte per folef.)g 1. 


.A quanto recano i giornali di'stax 
mane grande sensazione ha destato ' 
larvesto di tre camerieri dol giovano 
Pasie, il multimilionario o inttepiena 
dente figlio del presidente ‘del Coni 
glio jugosavo, DAI 

Presso | tre arrestati ssirebbero Has 
ti rinvenuti documenti comprometteri 
ti; 1 fre avrebbero osercitàto , opera 
di spionugilo per-conioslolia Unghe. 
ria. SE a 














dice‘ cho nell'affare 
volle molte. persmalità. 
Spe 3 RR monza sot 

La riduzione:dei perconale: 
«allo ambasolate dui 
PARIGI, — A ppetiro dol rità). 
‘cembre il» personale: dell'ambasciata: 
Hallona è stato ridotto. al più Strottg : 
| necessario ‘per ‘aderiro allo “direttive 
AU’ rigorosa; sconomin impardite Male 
Buvenno per il rasselto Relle finanz. . 
pubbliche, Ù ” 





nno :coîne + 

























































































































capelli. 4 


(BB; 


2 










Le lettere d’amore 


di Giusenpe Mazzini 


Parrà poco veritiero che Mazzini co 
sÎ compreso ne' suoi pensiori e nella 
sua idealità abbia amato con quela 
passione così profonda quale è quella 
che certi suoi scritti wilevano. 

Presunzione questa chie può essere 
suppostà da cluuugue anche se abbia 
una ‘certa conoscenza della vita del go 
novesé, perchè certo quel sentimento 
irrompente quell'amore così caldo e 
disperato che wapela valle sue lette 
re, non lascia indifferente chi per la 
“prima volta le trascorre anche-se gli 
sono famigliari gli scritti del grande 
italiano 

Questa parte dell'epistolario è sta 
tn recentemente raccolta dalla «Lîbr 
ria Edit. Maderana di Genova c con- 
‘tiene naturalmente le lettere indirzate 
a Giuditta Sidoli a questa donna come 
dice Rolton King alla quale il Mazzini 
aveva dato il suo nome,-ma alla qua 
le esule-e fuggitivo come era non pote 
va dare un focolare, s 

Nella edizione di cuì parliamo, le 
letteve a questa donna che tunto affet 
to ebbe nell'animo suo non sono natu- 
ralmente' tutte comprese che in buona 
«parte perdute 0 disperse sono skate rue 
colte solo per quanto fu possibile Mi 
esse sono sufficienti a far intendere 
questo Into della ‘vità del Mazzini eil 
a farci penetrare nell'intimo della sun 
passione 

«Le lettere di Mazzini alla Sidoli , 
scrive Egisto Roggero —- formano il 
*più bot romanzo passionale vissuto che 

Îinai sia stato scritto 
Risentono naturalmente della vapo- 
* posità lirica di quel periodo che fu chia 
*Îmiato il «romanticismo» della redenzio 
' nè italiana ma în esse luce e freno 
tutta la purissima e appassionato anl 
mo mazziniana.» 
1 Si scorgono invero fra queste pagîne 
4ratti i quali ci dieéno che la angoscia 
‘più triste si ern impadronita talvolta 
’diIui: di lui che rivolgendo medita 
Nrondo il macro volto pensoso dalla fi 
nestra dello sus stanza, quando il so 
' fe declinsive radiando l’ultima luce , 
versa il cielo della patria, ricorreva 
tecì piensigro nlla sua Italia, egli esu 
le lontaro'dai suoi affetti, dalla terra 
per la quale viveva. Ed è allora più 
‘che mai che egli ricconre all'amica fe 
Idele col cuore aperto, piangente di în 
«consolabile méstizia, pieno di genero- 
sa ed' ingenua bontà 
“ La Sidoli — lo rammentiamo — era 
‘meno giovane <del Makzini e vedova 
uando lo incontrò a Marsiglia per la 
rima volta. Pare inoltre che la forte 
«affezione dei due si raffreddesse per 
‘la, soverchia lontananza di lui e non 
imeno forse, per quanto;sentiva lo Si 
«dolì stessa che avendo figlioli, serbava 
piu affetto ad ossi che all'innamorato 
cE' vero che la Sidoli ebbe una; rivale 
«di una figliola dei sigg. De Mandrot 
presso cui il Mazzini trovò, rifugio: du 
“rante l'esilio: ma cortamente come da 
locamenti che ci restano, questo amo 
‘Te dovette dopo alcuni anni cessare , 
88 Duro la amicizia che legò il Mazzini 
“alla, Sidoli durasse invece fino alla 
‘sua morte. E di questo affetto lenta- 
mente ‘affievolitosi' si accorse egli stes 
igor e gerigse Sc . 
! sol'tempo"s con la certezza. di 
non riuspiro a così alcuna ‘ho mutato 
‘ gilh'uma volta, ‘poi ch'io'son fuori natu 
ll’affetio è un'altra fanciulla che 
dra mi è amica ed'estimattrice, non più 
7 Ma quando ella, la Sidoli, venne a 
morire La ricordò come «una delle ani 
|me migliori che nivesse frovato sulla 
«iama-via» e. certamente Îl non aver vo 
duto poi palesare un ‘affetto tanto 
grande ‘quanto, gli, amici. voleveno al- 
Torché la Mandrot fu in punto'di mor 
te, lascia pensare quanto egli ancora 
si sentisse obbligato a, Giuditta, 
Ciò gli fu causa»io. credo, sebbene al 
cuni lo escludano, di aver veramente 
‘provalto lamore',.forse come non mai ; 
în une terribile, battaglia, nella quale 
si angustid più ancora ed il suo cuore 
, maggiormente senti di quanto non si 
* palesi nell'epistolario al qunle abbia 
mo accennato. 
«Maddalena Mandrot che, come rac- 
iconta’ il Mazzini ‘stesso, non appena 
gi afcconse che la sha’ bellezza non:po 
teva: bastare, cercò educarsi l'intel 
Netto, e, che porciò si era data, allo stu 
slio, imnpressionò, fortemente l'animo 
sel genovese. . ....,. 
Ce lo. attestano innumerevoli scritti 
“© alcune lettera che dicono tutto il do 
loro dell'animo suo,:ma,anche la sua. 
rigidezza morale, —:«Le' ho scritto — 
trovo detto în una —lungamente dispa 
ratamente, ma dolcemente, dicendole 
1Î1 com'essa surebbe, stata felice con me 
soggerendole i modi ‘di ,combatteré 
quell'affetto, cercolndo esaltarla in. al 
tre idee, insomma con quel tanto che; 
‘un'altro, simpatia per lei, :ed il dolore, 
di averla forse resa infelice, mi sugge 
‘vivano. 2 
La sua natura, îl suo cgritere severo 
81 prestarono particolarmente a supe 
rare questi momenti. burrascosi. della | 
vita, mà altresi lo resero più. atto ad. 
assorbire gli affetti, a partecipare dali 
le ‘nobili passioni; a meditare: su que’ 
sle contingenze, come a- sentire. il -doi 
loroso travaglio dell'anima. 
Tutto questo non ci rivelano Je let 
tere d'ambre;‘che naturalmente si limi 
tano a rappresentare un' verso dell’a- 
‘mimo mazziniano, ma' facilmente lo si 
indovina, Lc 
«.,.i0 non vonrei poirtare mai di do 
vere — scrive una volia all'amata ma 
solamente di cuore ; di impulso di éf 
felti, di ciò che'mi commuove e mi è 
vita, Oht ma questa cartuccia ‘verrà 
«nelle tue. mani; sarà com te, chissà 
‘quanto ed îg no: io nòn posso. cacclar 
ti ‘Te, braccia al' collo, non posso avvì 
tichiatmi attorno a ‘te ie’ baciarti. su? 
. viso, sugli occhi; pér.lé guancie pel! 
‘5010,' Ron posso sentirmi il tuo biae 
‘cio d'iritorno, non posso sentite le tue 
labbra sulle mie e'lo*tue mani né mici 























































: FL 
olorogli ho nicevuto 
t de1.19 quella lettera dol 
‘armoniosa esprimente come io ti ho 


Ed altrove: «i 
la tua le 

















fatto è solo del bene: quella lettera 
che mi chiama il tuo caro, quella lette 
ra mi dice che tu senti del bene du 
me, che vuoi esssere amata per tutto 
il tempo della vita, che vorresti appog 
giare In tua testa nella mia spalla : 
e tutto questo mi ha cangiato,.e tni 
to questo ha fatto tacere la lemposta 
che brontolava da varì giorni nel mie 
cuore e tutiv mi ha, fatto sorridere e 
tremare di gioia: e prendo la penna 
per palessrfelo, conie io ti paleso il 
mio dolore allurché sono addolorato 
Ma tu però non amarmi o allora solo 
che io ti compalisco calmato e conte 
to: devi tu sorridere alla mia gioia « 
il mio amore? e non devi tu farmi sen 
tire il mio amore nel mio grido di an 
goseia che nel mio grido di giola? 
In qualunque ora ciò accade? qua 
lunque cosa io-ti scriva tu sai bene 
che io ti amo senypre-e che non potrò 
cessare di amarti: dunque l’amore che 
tu credi potermi dedicare, me, lo dev! 
sem in ogni ora del giorno, s 
che io rassembri malinconico e pen 
reso, sia che îo ti apra le bracci 
un trasporto di gioia e di soddi 
ne. Mio Dio se io potessi innalz 
nell'atto dei cicli, per brillar sempre 
sulla ‘amata: tua testa come una spr 
ranza, come una stella di felicità, non 
lo sarei io forse? se il mio cuore potes 
se essere un profumo sparso sulla vin 
che percorri, e costante, non mi sent 
rei io forse fiero 0 felteo? Ma lo poss 
forse? disgraziato visionario ho io mur 
veduto realizzarsi per te la milles 
parte de' miei voti? sono -io stato nr 
Lene 0 un male sulla tua via? oh 
quanto volte io l'ho risoluto e nel ve 
dermi faccia a. faccia con Ja iua ms 
luzione quante volte ho maledetto 
mare, l'esistenza, il mio cuore, la mi. 
bocca, la mia mano. In oggi fo non me 
ledico nulla io henedico tutto. io mi 
ritraggo dalla soluzione del problem 
ic mi dico forse ti sei ingannato forse 
tu sei per Ici un qualche bene, forse 
la sua anima errante in un dèserte 
sorride in questo punto al mio amore 
e allora jo riprendo coraggio, ripret 


































do la vita con sdegno ed amarezza, 10 
distruggo nella mia-memoria, tutto . 
io non veggo che due cose, due falti 
positivi che niente potrà distruggere 
«io.ti amo e te lo dicon, 

In questa parte dell’epistolario maz 
ziniano indulibiamente il grande apo 
stolo ci si presenta sotto un riguardo 
del tutto particolare. 


politico, non il filotofo. Eppure qui vi 
è più nuda che mai Ia anima sua ;- sì 
potrebbe diro avendo pensisro a quel 
le che sono le caratteristiche’ di ogni 


lo. spontaneità dello 


forme’ ed espressioni, 

Anche lo stile-arieggia lal gran voce 
inrompento, tumultuanta del suo cuore 
Non si riconosce più quello solenne, e- 
loquente consueto dei suoi scritti. Sono 


me come di pensiero, fra i quali si rÎ 
leva quanto la sua mente si ugita: 0- 
ra per loro prolissità divaganti.in qual 
che lungo peziodo che rispecchia la 


quiîlo ‘dell'animo suo, e che si potreb 
bero chiamare la fedele traduzione del 
suo stato psicoligico e morale in quei 
tempi in cui furono tracciati, 


tera «lascia che qualche volta io mi 
scopra dinanzi a te some sono: ti seri 
vo secondo il mio cuore:n Sicchà il bi 
sogno di comunicaro con lei sì fa pre 
potente, Egli sa di non poterlo frenare 
c se ne duole, talvolta ma il suo dolore 
si trasfopma in adorazione per la don 
na amata ed: è anelito continuo nel 
suo cuore, «Ti scriverò, non per te , 









lc dice, ma per me giacchè ne ho bi- 
Sogno. #5 1 

Mazzini nel suo senso religioso pra: 
fondo in quelia serietà «usterti che lo 





rendeva uomo superiore, sicchè chi lo 


avvicinava era preso come da 1m ‘seri 
so qdi soggezione, amava i solilofui ,, 
amava ascoltare il palpito del cuore 
suo, la voce intima dell'anima. Lo ri 


cordiamo sulla-.-tomba della madre , 


pieno della suo tristezza è’ della sua 


commozione, Stille rive del Ingo di. Lu 
gano a confidare ai'tramonti i pensie 


si del suo cuore e chiedere cenforto, 


alla sua nostalgia, o în «ginocchio di 


fronte ai morti per la vatria, (nona 
feste calde esaltate-di poeti} in adora 


zione di chi afferma che al mondo vi è 


ancore una prova di specanza, di giu 


stizia, di vera grandezza, E nessuna 
figurazione degna votrammo darci di 
Tui, dell'uomo che umò tarito, se nen 


rievocandolo in questi mbmenti della 
sua vita, in cui forse a noi pure sareb 
ato, come in una vi 
ia. Ebbene: sotto un al 
tro rispetto egli è in queste pagine al; 
trettanito graride;. alirettànto solebne .; 
Vafftito 
impetuoso che, pervade queste parole. 
è in misura adeguata a quanto poteva: 





be ‘parso trasîi; 
sione di po 





Qui dove la parola: ntents, 


Ja grande.forza del: suo spirito. 


Tuttavia questo dramma. psicologito 


ehe si circoscrive nel giro -di queste e. 


pistole, non manca di contrasti. E l'a 
{more immenso del Mazzini per la St- 
doli pare vieppù .si accuisca. quando 
egli ricorda amaramente di non esso 


re del futto corrisposto, 







Egli sn che il primo affetto di. lel 
è péri suoi figli; ma .nconvinto! di es 





sere amato e'di non esserlo 
potere esserlo i le-di 
e non: di icaro giammai ‘he, io, ti 
amo, ti amerò sempre, che' ne he hiso- 
gno e clie in ciò consiste tutta la ginia 
del vivér mio; RA, 2 
» Così sentiàmio più d'appresso, 
non il'grande pensatore mà-l'io?m 
timo, cui unrimprovero della don 
nmata ‘gli’ è causti di 
Ma ‘guni se ella tocca Te 
del suo cuore, la idealità | 















































































































do forza per combattere, ne più*riguar 


Non v'è il letterato, non v'è l'uomo 


epistolario che tutte queste. costituisco 
no fra le innunerovoli. lettere sue un 

Tuppo nel quale la passione dell'uomo 
à soritto, la quasi 
mancanza di meditazione ‘fra il'pensie 
ro e la scrittura, danno-loro' peculiari 


tratti ora poveri, aridi, semplici di for 


dolcezza di qualche mamento più tran 


«Abbassa gli occhi» scrive in una let 





siva e la Presidenza del Consorzio 








GIORNALE DI UDINE 


erede ed ha convinzione. Una volta la 
Sidoli ‘gli rimproverava di avere trop 
pa poesia: egli le ripete’ quanto ave 
va risposto ancora a Giovanni ltuffim; 
«.Uccidila se tu puoi io non lo posso 
e se lo potessi non lo verrei io non sti 
mo abbastanza il mondo per inchinar 
mi e farmi simile a Lul: infelice 0 no 
sarò sempre jo» 

Se non ci fosse i mezzo la profonde 
fede cui l'apostolo ligure non venne 
inai meno sarei tentato di dire che 
rievocasse in quesl seritti di Giusep 
pe Mazzini qualche cosa Usl pianto 
doloroso di Giacomo Leopardi «Ho 
seritto poche linea a min madre — 
rive una volta — ne scrivo poche a 
te : ini è impossibile scriverti a lun 
Ko, poi cosa scrivere e perchè? Quan 
lu s'è detto s'è in vita, s'è detto ug- 
Zimni quanto preme: il resto è dela 
re, il resto è noia di vita suziéfi di 
dolori, imitazione, maledizione...» 
Quanto l’amore di Giuseppe Mazz 























i lui, nè cosa che cstacolereb 
alcun modo la ».urezza di quel 
ratrimonio etico che ner abbiamo da 
iti ereditato, l'aîfermare che egli Jo 





dine. 

«Lv conosco — giova ripetare quan- 
o scriveva a Elisabetta Mandrot per 
a rte della sorella -- io cruesco 
ina infelicità ancora più grande, più 
vreparabile, più cupa, nu arida. 
serdita non di un corpo, ma di wi'ani 
“a è il distacco di un cssere che vi 
in amato e che non vi ame più, che 
oi amate ancora ed al quale non osa 
e dirlo perchè non vì comprenderceh 


10 lito» 


L'ipra della Giunta esecutiva 
+ dol Consorzio prov. zogtecaios 


Ci viene comunicato; 

Il Consiglio del Consorzio Zootecnico 
Provinciale di Udine nelie seduta del 
‘8 novembre 1922 presenti i signori: 

Presidente: Mainardi co. dott, cav. 
dian Lauro — Membri: Pico gr. utt. 
Emilio; Pascaiti cav. rag. Andrea: 
Bettini dott. Alcide; Merchettano cav 
dott, prof. Enrico; Giacomelli doti. 
Guido; Ristori dott. cav. Duilio; Mî- 
coli-Toscano Gianni; Tullio avv. cav. 
Francesco -— Segretario; Civran dott. 
Gino ,ha, votato il seguente ordine 
del giorno: 

Il Consiglio del Consorzio Zootecni- 
co provinciale, . ' 

Avuta notizia dal Presidente ‘delle 
accuse pubblicate circa il mado. su 
guito dal Consorzi nell'acquisto de) 
bestiame bovino. consegnata ai dan- 
neggiati in conto indennizzo ‘e della 
tettera, da ‘esso indirizzata ai «Friuli 
Pascistan; 

Preso atto della dichiarazione del 
Presidente che egli non intese allu- 
dere a nessuna Istituzione Agraria; ‘ 

Ricordato ‘che ;l'opara del :Consorzio 
st è svolta ‘in due distinti . ‘poriedi 
quello. dell'acquisto diretto con i fo 
‘di forniti dallo “Stato'mediante l'Isti- 
tuto, Federale di. Credito, fino ‘ala 
prile -1921 .,é quello tutt'ora -in corso 
nel quale il Consorzio funge da semi 
plice organo. distributore del’ bestia- 
me proveniente dagli Stati vinti; 

Che il bestiame acquistato ‘veniva 
consegnato a peso, è non a valore; 

* Che quello proveniente ‘dagli Stati 
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suo valorè conteggiato in base ai prez 

zi determiriati dal Mihistero mediante 

l'Ufficio’ Smistamento’ di' Vicenza; 
Che nessun obbligo venne mai fat- 


me che ad essi non convenisse; ! 
Che le richieste di bestiame in con- 
to, danni nél primo periodo . furono 
molte, come.molte sono quelle che.tut- 
t'ora affluiscorio per bovini provenien 
ti dalla Germania e dall'Ungheria; 
Ricordato che. in un: primo tempo 
gli acquisti venivano eeffttuati da spe 
ciali Commissioni che si recavano nel- 
le zone convenienti al rifornimento 
quindi: in -Svizzera ,per le giovenche 
di rezza bruna alpina destinate alla 
montagna; in Valtellina ,in Pusteria e 
nella Valle d'Aosta per i bovini. de- 
stinati. alta zona collinare, al Gemo- 
nese ed al.Canal: del Ferro; nelle Jo- 


vò) 5 zio deve es- 
er sideratoin' ràpporto ‘al tem. 
po in cui le ‘operazioni di acquisto eb- 
ero luogo ,tenute ‘prosenti le condi- 
iohi difficili quali quelle, dell'imme: 
diato dopo-guerra, .con il. serpeggiaré 
ovunque dell’afta epizgotica e colla 
chitisura della frontiera svizzera; 

Che successivamente, per l'aggra: 
Yarsi, delle condizioni sanitarie e per 
il rialzo ‘artificioso dei prezzi deter 
minato ‘in diversi mercati delle regio- 
hi. dalle quali. veniva importato i} he: 
stiame ,il'Consorzio deliberava ‘di ef: 
fettuare gli ulteriori ‘acquisti, in pro- 
vincia, da fornitori che offrivano ‘le 
imigliori- garanzie; . CR ie 
i Che. questi acquisti furono come È 
primi effettuati in diversi contri del- 
la provincia »d& . apposite Commissio-. 
ni Je quali accettavano esclusivamente: 
soggetti rispondenti ai voluti requisi 
zootecnici; > 23 7 
. Riconosciuto che Ja Giunta ‘Esecuti. 












spirorono ‘sempre în lorò opera alle. 


tecnico. Provinciale, Veterinari 


vinciale e Diretiore dell 
Ambulanté di‘ Agricoltù 
“Rieordato*.che per gli 
Giunta Esecutiva ebbe‘ Ti 


ne di agricoltori, allèvatori 
di ricotosciuta competenza, 






col 









orti con l'impeto maggiore della as |N 





ex nemici viene invece calcolato sulf 


to agli assegnatari di ricevere bestia. |- 


4 A proposito 


direttive: fissate dal ‘Consiglio e ‘dai. 
suoì consulenti tecnici Ispettorà ‘Zoo- riini 


î| Vineersi li ciò l'u 



































Queste erano in verità le idee che 
presledevano alla © sua vita, ai | 
pensieri, al suo modo di vivere. Ed e- 
ratio condizioni solenni per le quali 
egli volava se stesso con una rigidez 
za e convinzione alle «uali sun venne 
mai meno, 

Così uomo nutrito di grandi ideall- 
tà eru anche capace di grartdi si criîi 


ei di cui la sua mente cd il sto cuore [come non averle; nelle nostre Scuole 
erano soltanto capaci. E fra questi fui yi sono i termosifoni e non funzione 
no per la mancanza di carbone, 


la rinuncia all'amore diletto, 
«Ditele che il timore ci nuacerle 





- scriveva una volta alla madre pre È preposti all'ora presente perchè vo- 
gliano pensare al riscaldamento delle 
nostre scuole elementari imperocchè 
lontanare più sempre quella riunione | troppo ci duole il sapere e il vedere, 

come ì nostri bimbi costreiti per ore 
ed ore inattivi e seduti sofiruno il 
stacolo, mi vieta di scriverle: il mio | freddo, 





porgerfe per luì gli auguri 


gandola 
di ul 


di capo d'anno alla sidoli - 





® figli alla quale senza volerlo ho for 
sa frapposto unche io tanta pi rie d'v- 


cuore sarà con lei come sempre in quel 
giorno (di capodanno) e che fo l'asso- 
lerò come parte della "amiglia a tut 
ti i pensieri che io vì dard: e uitde 
che io prego che 1 suoi figli amino 
come essa li ama e che jo l'amreù 
sempre, anche più forse ci'essa non 
mi ama benchè tanto n'ami» 

i letterato, il qa» sie, 
neora dire con Enrico 
vergognosamente di en- 
ticafo, potranno almeno | ggersi que 
‘sie lettere d'amore, che se non del (ul 
to per lo più Prescindono dalle conce 
zioni profonde e dai forti pensieri , 
ma più contengono ici lirici entusla 
smi dello scrittore. Ciò varrà sd alcu 
no per sentire il grande amore del 
Maestro, per intendere che per cpera 
18 con nobiltà di azioni e di intenti 
bisogna molto amare e fortemente sof. 


frire, . 
Francesco Fattoretlo 


e Provincie 


signori: Brombin cav, Antonio, Colet- 
ti cav. Tullio, Cappettotto dott. Giaco- 
mo, Candussio. cav. Antonio, Damia- 
mi doti. Enzo, di Colloredo co. cav 
Cesare ,di Spilimbergo co. Pirro, di 
Strassoldo co. Giulio, Doria dott. Ja- 
chen, Folini Teobeldo, Giavedoni dott. 
GIG. Batta, Margreth dott. Giacomo, 
Merzona dott. Paciflco, Mascheroni 
prof. Ettore, Minetotti Gregorio, Miz- 
zau cav. Giuseppe, Muratori dott. Ma- 
rio, Pauluzza cav. ufî. Pietro, Pitta- 
ne Angelo ,Pittoni Domenico, Risto 
ri dott. cav. Duilio, Romano co. Anto. 
nio, Rosso Gino, Vicentini Giuseppe; 

Tenuto presente che il Consorzio 
Zootecnico ,avendo assunto pèr legge 
la gestione bovini della Deputazione 
Provinciale prendeva incarico 
contabile: N. 795 capi acquistati e di. 
stribuiti dalla Provincia — N. 1040 
capì bovine sarde acquistate dal Mi- 
nistero Terre Liberate e distribuite 
dalla Provincia; 

Che îl Consorzio acquistò divettamen 
te N. 16008 capi ‘© ricevette in conse- 
‘gna dall'Autorità Militare N. 4165 ca- 
pi. provenienti .dai Parchi Buoi e re- 
censitì di preda bellica: 

Unanime nel voto delibera: 

1) di approvare l'operato della Giun 
ta Esecutiva; 

2) di rinnoyare pubblicamente l’at- 
testazione di riconoscenza a tutti co- 
loro che diedero a! Consorzio la loro 
opera. attiva, intelligente, proficua e 
disinteressata. 
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Da TARCENTO 

Una.risposta serena . 

a “per fatto: personale 
* Riceviamo é pubblichiemo: 

(D ritorno a Udine dopo un breve pe- 
riodo di assenza, mi'è dato leggere ùn 
trafiletto di: cronata che mi riguarda, 
nel numero di sabato 25 novembre del 
«Giornale di Udine» a firma P, N. F. 
A proposito di «aspiranti ad un im- 
piego presso la commisione mandamen 
tale dei danni guerra» si vorrebbe 
fay credere che io intenda e mi occu- 
pi per far licenziàre l'attuale impie- 
gato Gervasio Tomiozzo ‘per farmi as- 
mere in suo luogo. 

* L'affermazione è così falsa e talmen. 
te ingenua, che non vurrebbe Is; pena 
di prenderé in mano la penna per rì- 
spondere. E' noto infatti sino ai para- 
carri di Tarcetito che io sono attual- 
mente impiegato presso la Intendenza 
di Finanza di Udine e che perciò non 
abbisogno di alcun impiego, tanto me: 
no se questo è quale quello del Tomioz 
Nei riguardi della mia «fama» per 











* |cui Tarcento ne avrebbe «avuto abba. 


stanza» col ricupero dei. mobili cui 
io ero addetto nel periodo che segui 
la invasione, piacemi -riferire: quanto 
delle opera mia modesta è detto’ in 
una proposta inoltrata .a mio favore 
dall'éx presidente degli uffici: manda- 
mentali di restaurazione. civile, crv. 
Giuseppe Pividori, al Ministero delle 
Terre. Liberata, i 














‘iavoro che a- 
. : «Egli 
dà do Ia propria attività, sa 
idficanido per mesi 6 mesi parte delle 
fore indispensabili al riposo, a tutto at' 
‘ese, con zelo, con criterio, con coscien, 
280, : 

2 Dopo queste. attestazione ogni ri- 
sposto è superfiua,:tanto più se trat. 
tasi di recriminazioni che si perdono 
nel pettegolezzo volgare 

È « Virgilio: Buoncompagno 

< A ‘proposito d'un appalto 





- Preg.mo Sig. Direttore, 
l'articolo? comparso | 
sulmumero: di. ieri del suo giornale ini 
cronaca di Tarcento :La:. prego. voler 
da. scheda segreta, di 
assimo relativa all'appal- 
delle Stuole di Forame e 
‘omune di Attimis «non 
è stata compilata da. ma». Per. con- 
e «anonimo nonchè ma- 
o corrispondente» si rivolga -per 
sione: : degli .:ntti d'appalto. alla 
uinale: ;:. È 


























ai suoi | Lligatissimo 


Da S, VITO AL TAGLIAMENTO 


quando il freddo comincia a diventa 
ve pungente ,è necessario che lo Auto 
rità Scolastiche si convincano della; 
necessità del suddetto riscaldumento. 


[Valentino — Fanfin Renzo — Scaini $ 


proposito dell'appalto del quale. 
|si è parlato ieri riceviamo: e 


Coni più sentiti ringraziamenti, ob- 





Udine, 2 dicembre 1922. 


Arch. Fior La fatiglia co, V'ERCOTO profone 
duamento conunussa per la prande man 


è d'affotto tributata sulle 


Paglia mph. Vanpi degli Onesti 


esprime la sua gratitudino alla po- 
polazione tutta di questo Comune 8015 
zu distinziono di classi sociali fina 
all'anime del popolo; cd a, tutti co. 
luto che coll'omaggio di rimpianto e 
d'amore portarono degno conforio al, 
la sventura, 


Lo Scuole Senza riscaldamento 


Ci scrivono 1: _ . 
Avere le armi senza le munizioni è 





Richiamiamo quindi l'attenzione dei 


Per un po' si può pazientare, ina 


30 nov, 1922, 





Nogaro, 


Si potrà pensare che un tempo gli 
scolari non soffrisscro il freddo, e che 
li stufe o di termosifoni nelle seno 
a neppure se ne avesse l'idea, ma 
, come si pensa a riscaldare i 
, scuole superiori e altri am- 
enti, è opportuno pensare a quelle 
«ile spocie a pianterreno che piutto- 
ta fredde racchiudono i nostri picco- 
li figlioli, che come teneri germogli 
sanno bisogno di ogni cura e di ogni 
1ssistenza. 5 

Nel superbo edificio delle nostre 
seuole nuove esiste un ottimo impian 
‘o di termosifoni, e come già funzio- 
“uva prima dell'invasione, perchè og- |, 
yi non deve essere usufruito? 

Che forse per tale provvedimento 
si attendo che i piccoli uomini per- 
iuno la pazienza.... e scolarescamen- 
le disertino le scuole? 











Telerio, Velluti, Stoffe 
per Uomo e Signora 








Sarebbe ridicolo #l pensare, conte |gp, se ut 
accadde anni addietro in qualche cit-] Bianchoria, Tappezzeria, 
{i uno sciopero scolastico per tali È "È 
enuse, come pure non sarebbe bello con prezzi segnati 
che ogni scolero provvedesse una cer a ca arr 








ta quantità di combustibile per pro- 
sentario alla Direzione della scuola 
stessa, onde poter ottenere un po di 
caldo; ed è appunto perchè da noi ri- 
fugge il pensiero di un tale fatto, vo- 
gliamo speravo che l’Antorità Compo- 
tento nel più brove tempo possibile 
metta le nule în quel dato tepore che 
faccia desiderare all'alunno ian 
biente scolastico ,e non lo faccia ino 
vidire al pensiero del freddo che nel. 
la scuola stessa deve sopportare. 
Giacchè siamo in tema di riscal- 
damento non si potrebbe spostare la 
ora. della dottrina ,che viene fatta al- 
le 8 del mattino? 
Un furto 
Cì serivono 1: — Verso le ore 3.di 
domenica mattina,_soliti ignoti, pe- 
netrarono dopo lo scassinamento e 
rottura di vetri della portiera della 
entrata principale mel negozio di ge- 
neri alimentari in geneW, vino, liquo- 
rì e privativa, e asportarono tutto con 
anche due biciclette una «Lognano»n e 
una «Cellina» per un complessivo im- {ra 
porto di L. 7000 circa. 


DITTA | 


Angolo: Massanuilo 


Mercatevecchio - Udine 














A Sconto 15°/, 
% a tutto DICEMBRE per chi 
acquista 
due paia di Calzature 


a 
VACCATO SIMEONE 
Via Cavour 2» UDINE = Via Cover 2.‘ 

(Palazzo. Cine' Eden) 


‘geollo Sizarotto Ci 
Rigore ta Grava Mes: 6C" si henì Sign 
















r È ILA. VERRILITA/ 
Il furto avvenne in Gleris e fu pati- LA GIGVENTU' « LA FORZA 
to'-dal' mutilato Del Méi Aldo il qua- {l non gono più il frutto di un patto-în- È 


le lo ebbe a demmeiare però .finora |j Ù at co 
con esito poco felicè. f ternale. Il voto di Faust c di tanti esau- 


. riti è stato completamente superato con 
li inuovò Capo Stazione fì Cachets Torresi di Yohimbina ai Glicar 
Il sig. Navara Augusto nostro Ca- 


f rofosfati. In ogni età e pèr qualsidi 
po Stazione, oggi lascia il servizio 












































































i causa l'impotenza è guarita sensa pèrf= 
d f colo di consegue: 9. ricadute. a 
attivo. E' venuto a sostituirlo l'Eg. ff completa L. 27.90. Per posta 150 
Signor Ferracini Ferdinando prece-|f Opus © consigli gratis. Prem. l'amii 
duto da ottima fama. ji Dr. Q. Torresi via Magenta, 29 Romu (21) i 
Ad entrambi i funzionari l’intera |j - Sec: An. A. Manzoni e C. Milano, Ro- f 
cittadinanza porgo saluti ed auguri. ai Genova — Ditta Malesani & Rinaldi; { 
ine — e li Farmacie, 
Fiera annuale TNAZS CD STERILE; 
Mercoledì 6 corrente avrà luogo ia n° ' 
antica e rinomate fiera annuale di| |; f È 
8 Nico, MAVATTIE POLMONARI 
Da PORDENONE GABINETTO RAGGI X. Pnoumatbrace torar 
ce il Natale dei bimbi poveri Fabi ag Ri 
i scrivono 1: — Il Comitato per il |} i i foi "Ri: 
«Natale dei bimbi poveri» la eni one tt È Cove tati Fiora 
slituzione è già stata resa noto dalla ai trannei festivi dal 
stampa ,è in continua attività per rac Ji Agilizia 5A - EDINE 1e9-11edalle 14010 
cogliere. denari ed oggetti da distri- | {i l 
buire ai bambini più poveri del pae- " ‘ 
so. pet Natale. 
Gruppi li gentili Signore incarica. 
te ,hanno già iniziato un giro per la) 
raccolta delle oblazioni. E' intendi- & 
mento del Comitato di pubblicare $ 
mano a mano tutte le offerte che all 
esso pervengono, a 
Vien pubblicato un primo elenco 
degli oblatori molla speranza che ci 
possa servire anche di esempio e di 
‘sprone a dare quanto è più possibi. 
.le per dar modo al Comitato di po. 
ter aiutare un maggior numero di 
piccini. 
I, ELENCO sottoscrizione «Pro Na- 
tale: bimbi poveri»: 3 
Vérsarono' meno di L. i i seguenti 
signori: Celso-Claudio — Guglielmini 
— N. N. — N. N. — Canor Elena —; 
Roset Anna. 
Versarono L, 1: Parolini Luigi — 
Pagnonsin ‘Giulia — Russolo Gioyan- 
ni — Bernardini Giustppe — Leuzzi fi, 
Anna Bernardis — Tonel — Manzon gi 
Antonio — Spegazzi! Umberto — An-@# 
gel Antonietta — N. N. — Cimi 
Italico — Pissati Giovanni, 
Versarono L. 2: Lenna Unlerto — 
Benuzzi — Vendruscolo Maria — Fi 
lan Angelo — Leuzzi — Pellegrini 


Antonio — Muscarino Costante — N;/@ 
N. — Caffè Cadelli — Teresa Faloma 
—- Faccà Umberto — Parpinelli Pietro 
— Sorelle Sassili — Moro Fioravante # { 
— Dinon — Trattoria alle Caserme — xx 
-Norina Nastri — Alessandro Nastri — STAI 
Marchetti:— Brussa Giovannì — Ma- 
ris -Ferro De Prato — Casoncin ..Vit-| 
toria.— Martinelli Emma — Pasocco 
Ernesto — Bomben Angelo. —:Fami:| 


lia Antonelli — Co, "I RPETI CEDE 
fido = Calligaro S Sa pini STATICHEZZA peo ; 


Maria .— Gallimberti Noemi —-Zop- 

pî° Francesco —..Bisson «Giorgio —É (pori affezioni emorcoldali, tnndpetenze, Î 
Pierin Costante :— Masuiti Vittoria —|f GRUFTanie guariscono coll'uo delle | in 
N, N. — Gina Bertolo +—: Galimberti "hO. Does 
Maria — Raccanolli Italia-— N iN; —EvwaLè 

‘Bressan: Cesaro; e! 


LODI M.CALOSI a FIGLIO*FIRI 
SOCIETA’ ANONIMA ° 
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fo 


Versarone 
Maria — H 

Versaroti 
rini e Lanz 
to Frusc 
Hosolen 
Antonio - 

Versarore 
miglia Fer 
fa Valerio 
nello Fist 
Bagnariolo 
vo Teatro — 
Vi Frances 
Bellini Far 
netti — Ray 
fo Cividini 
= Silvio G 
Odozzilli V. 
Vetta Rosa 
'denzi Envi 
»— Sorelle 1 
Anto 
Trattoria 4 
flielino -- 
comini Ant 
Rogagnin | 
— Nocente 
diserra An: 
— Dott, Tu 
+ Silvio D 
Mafle Gusp 
we Federico 




















rag. fdoa 
Montanari 
forio Maes: 
satti Gasto: 
bici Pacific 


Togliarioi 
rutti — Ho: 
Potese 





Vivaro — 
la Cadolli - 
setto Anton 
Castiglioni 
Diugeppe — 
, fano Fuette 
grini Guerr 
Fabbro Gic 
nia — Ten 
Gualtiero — 


I 
PFurob 

Ci serivor 
ces dove cc 
dovere dan 
florida sali 
morbo che 
srflarenze + 
de invalido 
cesco. 

Gli impo 
fono ieri, fl 
strazione di 
che tulta F 

Tutti gli 
preceduti 4: 
li si era pur 
za dei fasc 
tignacco, vo 
Uoroso comp 
i La bara > 
quattro com 
igevano i co? 

Fra gli ; 

+ *l Prosident 
Combattenti 
{Signor R 
‘Scuole sign 
guanti sign. 
rina G. Sos 


ee 

Oblazione 
+, Molti soci 
. Daniele | 
loro gioia ) 
della nostra 
rigo Barnat 
‘orfani di gr 
‘obblazione « 





"dei morti ir 
quale luì iul 

Lieti per 1 
Ml'Eroe coll'au 
ne, i cittadin 
vone pro arf 


Da S, LEO! 


È Ci sorivone 
ivo compia: 
50 che il Con 
né della lac: 
ro' «Valli di £ 
siero altamen 
la, ha' fatto 
alla Sezione | 
nerdo:L, 50) ; 
mento ai Cad 
tisone tire ri 
di Carità di 7 
la di Stregna 
Macco I. 300 
Leonardo L. 5 


DA 
Un due 


Jni segutto a 
Il: segretario | 
Zionale fasci 
Ulivieri è îl co 
Heiland per 7 
gRorano, ebhe 
riggìo un duel 
Ambedue i d 
e'fì riconelliar 









Be 
“Per onorare 
ginra Maria P. 
Miglia del sig 
Li 50 alle Or 
Signora Maria 
offra L .5 allo s 
< Offorto alla 
Morte di Giova 
Golutta: Valenti 
pe Lao +» in 
Poglo: Ditta G, 
Mae C. L, 5, 















natdi, 





LARE 


9 tara 
ro-VaG® 
, Feomf 
ci, Ri 
| giorni 
tivi dala 
lo 14-10 


ee 


Vai 








"fi 


appetenze, 


Sao 






tano - 


IP 











Versarono de L. 2 a L .9: Piovesana 
Maria — Bressan Cesure. 

Versarono L. 3: Zorzit Pio — Pella 
rini o Lanzoni — Scalco Maria — Vi. 
fo Fruscalzo — N. N. — Aricella — 
Rosolen Elda — — De Mattia 
Antonio — Felice Fondi. 

Versarono L. 5: — Rossi Elisa — Fa- 
miglia Ferracuti — Chiodi Geno' 
fa Valerio — Valerio Luigia — Via- 
nello Fausto — Giacomini Maria — 
Bagnaviolo Giulia — Ristorante Nuo 
vo Teatro — Calcinoni Rino — Busso 
U Francesco — Sorelle Donaduzzi -- 
Rellini Ferruccio —- Fantuzzi e Za- 
netti — Ragagoin Vittorio — Foiogra- 
fo Cividini Simoni — Peruzzi Vittorio 
=> Silvio gn — Bernier Luigi — 
Odozzilli Prima — Terazzani — Bru- 





















netta Rosa — Dott. Pagura — Gau- 
Hienzi Enrico — Famiglia Pareschi 
+ Sorelle Busetto — Romanin — Fan 


tuzzi Antonio — Giovanni Lenna — 
‘attoria al Gallo — Manfrin Gu 
glielmo — Barabani Giuseppe — Giu 
comini Antonio — Vizotto Elena — 
Ragagnin lessandeo — Vissn Emme 
— Nocente — Perotto Angela — Bal 
diserra Amalia — Trentin Giuseppe 
— Dott. Tacito Gonano — Caliniann 
+ Silvio D'Este — Maria De Sunti — 
Caffè Gasparotto — Fumiglia Mich 
+ Federico Mecchia — Albergo Stel- 
da d'Oro — Moretti Riccardo — Fami- 
glia Rossi — Cigolotti Luigi — Agno- 
Ton Antonio — Guatti e Marchiori — 
rag. Edoardo Cavicchi — Angel 

Montanari — Ing. Gino Cunor -— Vit 
torio Maesiri — Fumo Giusto — 
satti Gastone — Mattioli Mario 

bici Pacifico — Bordini Umberto — 
























Vivrio — N. N 

in Cadelli — Capriolo Amedeo — Br 
setto Antonio — Zanolini Giovanni 
Castiglioni — Fioret Luigi — Bur> 
Giuseppe — 
fono Anetano — Gi° 
grini Guerrino — Gasparini Maria - 
Fabbro Giovanna — Polesello Ante 






mia — Tenente 'Mosenti -- Navari 
Gualtiero — Boreani Camillo. A 
(Continua) 

Da FAGAGNA 


Funebri di un combattente 

Ci serivono 80: — Reduce dalle trin 
cen dove compi fino all'ultimo il su 
dovere dando alla Patria tutta la su: 
fiovida salute, minato dal terribil 
morbo che non perdona, dopo lungh 
sefforenzo snivava l'altro ieri il gran 
de invalido Bertuzzi Giacomo di Fran 
cesco. 

Gli imponenti funerali ,che segui 
rono ieri, furono una splendida dimo- 
strazione di riconoscenza e di affetto 
che tutta Fagagna volle iributargli. 

Tutti gli ex combattenti del luogo 
preceduti dallo loro bandiera, ai qua 
li si era pure unita una rappresentan- 
za dei fascisti della sezione di Mar- 
tignacco, voliero accompagnare il va- 
doroso compagno all'ultima dimora. 

. La bara venne portata a spalle da 
quatiro combattenti e muilati ne reg- 
‘gevano i cordoni, 

| ra gli intervenuti vanno notati: 
‘Il Presidente della Cooperativa fra ex 
Combattenti «L'Unione» di Fagagna; 
Signor R. Spizzo, il direttore delle 
‘Scuole signor A. Biasioli; gli inse- 
‘gnenti signori R. Dal Terra e Signo 
rina G. Sostero con le rispettive sco- 


Jaresche, dA 

o ©“ Da BUIA 

* Oblazione. per scampato pericolo 
4, Molti soci della Sèzione fascista di 
#. Daniele per meglio dimostrare la 


CR 


Le nuove tabelle 
di tasse scolastiche 


La «Stefani nei comunica da Roma: 
ROMA, 30. — Il consiglio dei mini 





na.n 
sul nella sua riunione di oggi ha ep |A proposito della rokatorazione 


provato uno schema di decreto leggo, 
proposto dal ministro della pubblica 
istruzione onor. Giovanni Gentile di 
concerto con il ministero del tesoro on 
rangorra c con Îl ministre delle finan 
ze onar, De Stefani, con il quale viene 
stabilita una nuova tebella ditasse sco 
‘astiche per le scuole medie e normali. 
M concetto informatore, fondamenta- 
le nuovo, del decreto legge Gentile è 
mello della equiparagione perfetta a- 
ili effetti del cavico tributario degli 
rfunni interni ed esterbi, 

Feco le nuove tabelle: 

Scuole normali e corsi magistrali 

Ammissione L. 30. Tassa di fre 
quenza per ciascuna classe L. 75 — 
Esami di licenzu anche per esterni 
L. 100 — Diploma L. 15, 

Scuole tecniche e compismentari 


Ammissione con o senza esami Li- 
se 22 — Tassa di frequenza per cia- 
«cuna classe L. 100 — Esami di licen- 
‘a anche per esternì L. 50 — Diploma 
L. 10. 











Ginnasio 
L. 2 immatricolazione — Tassa di 
frequenza per ciascunu delle classi 
1. 2. e 3. L .25 — Tassu di frequenza 


NACA CITTADINA 


GIORNALE DI UDINE 


CHIUNQUE DESIDERA ACQUISTARE 


uno o più biglietti di una Lotteria, cho 
abbia carattere di serietà per Ja data 
di estrazione, deve comprare quelli 
DELLA GRANDE LOTTERIA TRIE- 
STINA, che la fissato al 20 Dicembre 
1922 lu data della estrazione del nu- 
meri, per assegnare 1 {57 premi che 
ammontano ALLA 50M o TUTTA 
IN CONTANTI, DI L. 350.000. 

per le riforme buretralithei "1 prezzo di ogni biglietto, portan- 

stro «Travetn ci scrive confer fte un solo mumero e senza In com- 
Rara ‘plennmente le sue aritiche e | plicazione della Serie, COSTA LIRE 
le sue deduzioni nci niguardi della ne DUE e si trova in vendita presso i 
fasta separazione dei servizi postali e| consueti rivenditori. OSSERVARE 
telegrafici avuto riguardo speciaimen | CHE SUL BIGLIETTO sta stampato: 

















go moralmente fortissima e ci dà la 
certezza che, nel nuovo rifiorire del 
nazionalismo italiano, azzuitissima 
ira le azzurre serà la vegione friula- 











to al decentramento ed alla semplifica GRANDE LOTTERIA FIERA TRIE- 
zione dei pubblici servizi energicamen STINA, 
te voluti dalla intera nazione. - 





L'alto suo concetto di cooperare sia 
pure in parte minima al benessere del- 
Italia lo fa rimanere affatto estraneo 
a meschini locali pettegolezzi. 

Lo aver citato lo condizioni vecchie 
e nuove della provincia di Udine si 
deve soltanto alla necessità di osporre 
an esempio, supponendosi con ragio- 
ne che anche nolle altre paovincie le 
cose su per giù camminine uguali. 

Sta però raccogliendo muterialo € 

iati per ribadire le inutilità di nuovi CARGENTINA» 
uffici, con enorme speso per l'Era-] L'Argentina è uno dei più lussuos! 
rio in periodo di raccoglimento e di e piroscafi che facciano servizio transo- 
conomia. ceanico, Non solo i viaggiatori sE e 
MT È II. Classe avranno a bordo il migliore 
i) giuramento delle recluta | ;.; confort» ma anche quelli di III. 

AL 5.0 ARTIGLIERIA P. G. vi troveranno tali comodità e tratta. 

Luendi 4 dicembre nella ricorrenza | mento che non possono venire offerti 

della festa di S. Barbara — protettri | da altri piroscafi. 


Cosulich 


Società Triestina di Navigazione 
TRIESTE 


Servizio passeggeri Sud America 
Il 12 DICEMBRE 1922 partirà de 
Trieste il grande transatlantico 








ser ciascuna delle classi 4. e 5. L. 200 
— Esami di licenza anche por ester 
ri L. 120 — Diploma L. 10. 


Licei 
Esami di ammissione (pev chi deve 
urto) L. 90 — Immatricolazione Li- 


‘ 15 — Tasse di frequenza per cia- 
«nua classe L. 250 — Esami di licen- 
“u anche per estetni L. 200 — Diplo- 
ma L. 20, 
Istituti Tegnici 

Esami di ammissione per chi deve 
lu) L. 9) — Immatricolazione L. 45 
‘ssa di ivequenza L. 250 per cie- 
scuna classe — Esami licenza an- 
che per esterni L. 200 — Diploma Li- 
re 20, 

Lt uovo decreto avrà vigore dall'an- 
no scolastico, 1923-924 acceito che per 
nanto riguarda le tasse di esame di 
icenza e di diploma che si appliche- 
‘anno a cominciare dalla sezione esti. 
va di esami dell'anno Scolastico 1922- 


193, 
Rinnlone per N dazio 


ell'Associazione dei: Commercianti 
eri sera ebbe luogo nella sede della 
i \ssociazione Commercianti ed Esercen 
i del Comune di Udine in piazza del 
uovo 1 la annunciata riunione per 
liseutere in merito ai nuovi aggravi 
spportiti dal comune sul dazio. L'in 
ervonto fu numeroso ed alla lunga di 
xUsinne presero parte il presidente 
3roili, Rizzi, cav, Ridomi vicepresi- 
lente Lenisa, Montarisi. Citta ed altri 
i convenuti ritennero giusta la delibe 
sizione dolla Giunta di voler raggiun 
zero nel prossimò esercizio il pareggio 
lel bilancio e dichiàrarono' ‘che non 
fonranno mai esimersi dal pagamento 
di giusti tributi sia allo stato che al 
Zoniune: hisogna però che imposta e 
«asse si mantengano entro limiti ta 
li da non inaridire la fonte del reddito 
AI riguardo dell'attuale provvedimen 
io per il dazio venne constatato che 
Vimasprimento per'il'vino ed il riso 
andrà riperruotendosi quasi esclusiva 
mente sulla classe più povera della 




















loro gioia per lo scampato pericolo 
‘della nostra medaglie d'oro Pier Ar- 
rigo Barnaba ,versarono L. 214 agli 
orfani di guerra, accompagnando la 
obblazione colla seguente nobile let- 
tera: i 2 
x. Per la nobile figura di 

Pier Arrigo Barnaba - Buia 
Nessun augurio è ‘più sentito di 
vello dì portar sollievo agli orfani 
idei morti in quella guerra, per la 
qualo lui tulto si diede. 

Tieti per lo scampato pericolo del 
‘PEroe coll'augurio di pronta guarigio 
ne, i cittadini di 8. Daniele sottoscri. 
vono pro orfani di guerra. 3 
Da S, LEONARDO. di CIVIDALE 
tar Elargizioni ° 
È Ci scrivono 80 (ritardata); —. Con 
frivo compiacimento abbiamo” appre- 
so .che il Consiglio di Amministrazio- 
me della locale Cooperativa di lavo. 
rg «Valli di San Leonardo», con pen- 
slero altamente gentile ed encomiabi- 
le, ha' fatto le seguenti elargizioni: 
alla Sezione Combattenti di: San:Leo. 
nardo.L, 509 al Comitato per il'monu 
mento aî Caduti di San Pietro al Na- 
tisone lire 300 — alla Congregazione 
di Carità di Drenchia L. 259 -- a qual, 
la di Stregna L. 200 — a quella'ai Gri 
macco Tu 309 — e a quella di San 
Leonardo L. 350, 


i DA GORIZIA 
+. Un duello tra fascisti 


In seguito a una vertenza sorta fra 
Il; segretario. politico del partito na: 
zionale fascista geometra Umberto 
Ulivieri e il console fascista ing. Italo 
Heiland per motivi che ancora si i 
gnorano, ebbe luogo oggi nel pome- 
riggio un duello alla pistola. 
‘Ambedue i duellanti rimasero illesi 
i riconciliarono, 
COTE rn 
2 Beneficenza 


“Per onorare la memoria della Si. 
guiora Maria Perosa ved. Cosmi a fa- 
miglia del sig. Cosmo. Cosmi offre 
L, 50 alle Orfane di ‘Via Rivis e la 
signora. Maria Di Lenna ved: Cosmi 
offre L .5 alle stesse Orfanelle. 
Offerte alla «Dante Alighieri» in 
morte di ‘Giovanna Castelreggio ved. 
Coluita: Valentinis co. G.' B. Giusep- 
Pe L .10 + în'morte di ‘Luigi ‘D'A; 
brogio: Ditta.G.-B. Giuseppe Valenti: 
Ris e C. L, 5; 3 































vittadinanza mentre si potevano benis 
simo riteecare altre voci della tariffa. 
Per non addivenire a delilerazioni 
în certo qual modo precipitate di co 
mune accordo si stabili di incaricare 
a prosidenza dlia Associazione per ù 
no sindio dettagliato e completo sul: 
Dimportante questione, Tall 
Verrà poi indetta! un'altra seduta per 
una nuova discussione e per prepara 
re eventusimente un memoriale da 
stresentarsi ulla Giunta Comunale, 


I nazionalisti fritani e fl palrintfieme 
DELLA NOSTRA REGIONE ® 
Con vero compiacimento  riportia: 
ino dalla «Idea Nazionale» il commen 
tu dalia costituzione dei gruppi neazio- 
valisti friulani: n 
«La formazione di una sezione na- 
iionalisto a Udine la prime del Friu 














i è dunque di data recente, i 
* Le camicie azzurre apparvéro lassu 
uer la prima volta nelle giornate di ot 
«bre e novembre allorché paryero no 
vellamente balenare le sorti. d’Italia : 
non per una vana parata ma par,ilimo 
strazione esplicita di offettiva solida! 
dietà hollà azione diretta risolutrice. | 
Ed ecco clie la sezione oggi è già fra 
ie maggiori del Veneto e non lontana 
1. la. costituzione della prima coorte 
azzurra nucleg della fuiura legione 
friulana, Nulla in ciò che possa mera 
vigliare. La particolare situazione del 
la provincia di Udine sentinella vera 
d'Italià ante guerra aveva fatto sì 
che .il nazionalismo lassu da gran 
tempo sì praticasse prima che si pro 
“amasse, fosse sentimento prima che 
teoria, azione prima che programma 

Tutti gli uomini che si unirono ora 
nella sezione” Nazionalista di Udine 
furono, nazionalisti prima della guerra 
— va ricordato che quando dopo i fat 
ti di Innsbruck, si insceziavano in tit 
ta Italia comizi di protesta, Udine dal 
lo indifesò corifine chiese non parolé 
ma armi, ed Udine ‘era. per Gorizia 5 
per Trieste, per l'Istria. il. faro ed il 
porto della sperenza.— furono nazio 
nalisti nella vigilia della guerra e nel 
la guerra dopo -- in poche régioni mi 
nose fu la reazione antiriaZioni: del dot 
po guerra che nei Friuli.devastato cd. 
invaso -- codesti uomini assumendo la: 
tessera. ora che ciascun cittadino ha it] 








doveredì prendere il-.suo Posto'e. lè sue'l: 


|responsabilità nelle organizzazioni: dei 

purtiti, non fecero che continuare ed' 

în certo senso completare il' pensiero, 

e-la opera di tutta la loro vita. ‘! 

«Per questo la sezione di Udine 30 
genero ng cei 















*‘|xosi desiderassero prestarsi ad una 




















‘e della artiglieria — nell'interno del PREZZI DI PASSAGGIO 
a caserma del 5 Reggimento Autiglie | __1, Giasse da Trisste o da Napoli per 
ia Pesante Campofe in via S.Agosti | Buonos Ajres Lstg 48 — fl. Diasso da 
10 avrà Iuogo in forma solenne la ce È Trieste o da Napoli per Buenos Ajres 
imonia del giuramento dolle reclute | ret 3710 — III. Giasse . da Trieste 
iel 2 semestre della casse 1 Lire carta 1875 — III. Classe da Na- 
Detta cerimonia avrà luogo alle ore i n 

10 sarà effettuata davanti al monu| PO! LIre aria 1825. 

mento dei gloriosi caduti dul reggimen | !l. Ctasse Economica 

o. «LA COSULICH» per. conciliare tut- 
Vi parteciperanno tutte le autorì-|te le maggiori comodità di confort ed 

ua militari Civili ed ecclesiastiche e tuti economiche ni viaggiatori che si re- 

te le rappresentanze rielle associazioni | cano ne SUD AMERICA, ha intro 


patriottiche cittadine con bandiere, _|dotta una «Seconda classe Economi- 
Tutti gli ufficiati di artiglieria del|can. 
Presido e tutti gli ufficiali in conge- 


do sono invitati ad intervenire, 
ma ,seconda o classe unica, offerta 


Tassa scambi bi ì i 
3 n cori una notevole riduzione di spesa 
La Camera di Commercio sonia con una insignificante» faleidie. nella 
che il Ministero delle Finanze con cir-| panativa ‘frutta e dessert). 


colare 24 novembre ha impartito le se- |" Questa II. classe Economica è parti 


guenti istruzioni: ni i fo di 
I legurai Secchi e i panelli al semi |Sotsone che. pur ebitto ei confori 
oleosi sono de comprendersi Îra i B8-| moderno ,non è sempre in grado di 


neri di prim necessità, esènti dallé È 5 
tassd di Lollo sugli scainbi, a sensi del soquistarei un passaggio di classe re 
l'artico 9 del R. decreto 26 febbraio | S9UrO. Dl î È 

1920, e pertanto per le fatture o quie-| PREZZI si Lstg 28 per l'Argentina 
tanze rèative, frà commercianti, è do-| (Buenos Ajres) — a Lstg 25 per il 
vuta la tassa di bollo, con marca sem} Brasile (Rio de Janeiro e Santos) sia 
plics, nella. antica misura della tarif- | con imbarco da Trieste o da Napoli. 


la del 1918 (massimo centesimi 50). Detta classe verrà introdotti nei 








Non posseno invece comprendersi { piroscafi «ATLANTA» «SOFIA» e 
nella esenzione delle tassa scambi la | «FRANCESCA». 
avena, il miglio, i semi da prato e gl" Prossima partenza del «SOFIA» 


eltri foraggi (La Calnera di, Commer- 
vio ha ricorso al Ministero stesso con- 
tro questa interpretazione), 

Nel caso di vendita di oggetti qua- 
lificati di Jusso dalle tabelle annes- 
se al decreto soprabitato, quando nel. Lemar mn e 
la fatture o scontrino risultino distin- | TN BRACCIALETTO d’oro è stat 
tamente indicate les vese d'imballag-{smarrito ieri sera da Via della Posia 
gio, di questo importo non deve essere | ai Tentro Sociale. Competente man- 
tenuto conto par.la tassu di bollo sul |cia portandolo all’ufficio della Ditta 
lusso, A Manzoni e C. in via Lovaria, 

Invece, nel caso della tassa SCAMbDI, | .mmmonimeo sine. dnzià se otro adin 
anche i recipienti e gli imballaggi so- 
no soggetti ai bollo sugli scambi, an- 
che se le casse, sacchi, fusti, ecc, ven- 
gono inviati salvo restituzione, poichè 
Ia psirola scambio comprende anche il 
prestito. 

Conferenze antialcooliche ' 


M Sottocomitato antialcontiv> ne! 
niwltiforme suo programma di pi» 
payrnda comprende come aut iaia 
tì riférito mn ciclo di confui 
svolpere nell'attuale 
in'e Già alcuni Medici 
Ma-ctri Elementari hanno 
ler» era per tali confermi 

Ora il Sottocomitato rivolge un pub 
hlfeo appello n quauti altri volente 


da Trieste) 19 GENNAIO 1923. 

Per schiarimenti e prenotazioni ri- 
volgersi all'Agente per UDINE 
LOGATELLI LUIGI, Via Mazzini N. 19 








D.r Aldo Feruglio 
«ancialista int, Reparto Orulisitco Aspesale Civile 


Riceve dalle 11 allé 16 
Via Prefettura, 17 — URINE 





IZ VI TTT 


GABINETTO: DENTISTICO 
Dotti. E. LODIGIANI 


Medico - Chirurgo + Specialista 
femona — Mercoledì è Domenicg 
Folmezzo — negli altri groru, 









opera così importante nel compo so 
ciale ed igienico. Questi ultimi do. 
vranno darsi in nota alla Segretori-. 
del Sottocomitato presso la Deputa 
zione, Provinciale. 

Ai iconferenzieri verranno rimbor 
sute le'spese e corrisposto un premi: 
per ‘ogni conferenza. 

Laurea in giurisprudenza 
«Abbiamo con vivo piacere appres. 
che il distinto e colto giovane con 
Deciano .Detiani sì è Iavreato in qu 
sti giorni in giurisprudenza. 

AI neo dottore » alla famiglia vi 
vissime' congratulaznoni degli amie: 
ni quali si unisce anche il aGiorna!: 
di Udine», 





Dott. CARLO CONT: 


Medico al Padiglione Tulli, 


MALATTIE POLEGNA 


Ronzione di Wassermann 
Ricovo tuiti i giorni datie 18 alli 3 iu Fia te 
vopo Martoont din 8, Marja) N. 3} — fidwe 











. «Neo dottore 

Con -vivo piacere apprendiamo ch. 
H concittadino Vittorio Gomiruto + 
‘paesti «giorni ha conseguito con hr 
sata votazione la, laurea in giurisprun 
denza. .. 

A questo giovane che con non comu 
ve sacrificio e con.il valido aiuto del 
l'Associazione Combattenti raggini 
«a meta prefissasi'i nost:i mi 
auguri, nat Lal 








i ‘ Laurea. 

In questi giorni si è. laureato in giu 
“isprundenza con ottima -votazione il 
nostro concittadino. Lirio Miotti figlio 
del direftore della Banca del Friuli 
Al neo dottore prasentiamo i nostri 
rallegramenti ed i più fervidi. auguri 
per una brillante: carriera, i 


LA VITRUM | 
Specialità regali per ‘nozze e bombo- 
niere, dan 








Fim GINE nieietote vot ° 
michela 
Gli Ulm Madeli, 1928. 
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è "+ Trattoria ‘coiminale - >». 

È OGGI Mattinn:'Maccherohi ‘al sugo |, 
| Bue alla moda con, contorna. 

È Sera: Riso e fagioli — An 
tello coù contorno, 





UDINE - 











Questa IT. Classe compronderà tan-| 
to ‘le cabine che i saloni della ex pri- È 
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GRUPPO COMPLETO - SU UNICA BURE (BUT) - per tatto te lavorazioni def TERRENI 
(aratro completo con carrello, con rineaizatore e con zappini applicabili 
tutti sulla stossa bure), — Prezzi per Gruppi completi: N, 7 (scheletro 
accialo) L. 675 — N. 10 {scheletro ferro forgiato) L. 725 — N, 10 (echo © 
Jetro acefalo) L. 775. — Centinaia di esomplari forniti dalla ‘ SEZIONE 
MACCHINE, dell'Associazione Agraria Friulana. S 


Rivolgersi alla Associazione Agraria Friulana 
Palazzo dell'Agraria « UDINE « Ponte Poscolla 


TINTO TLURARORII N ar 
AGENZIA - VENDITA - FERRO 


FERRO - LAMIERE 
Magazzino - Via Catorina Percoto 2, UDINE - Tel. 3.79 


Prezzo inferiore @ gualunque concorrenza 


CALZATURE !!! 


Gcecasione per Natale! 


Osservate le vetrine ! sli 
Confrontate la merce! — . #6 
Esaminate attentamente i prezzi! 


-.° DIFALCATE LO SCONTO DEL 15%, = 
da VACCATO SIMEONE 


Via Cavour 2 — UDINE -— Gine Eden 
ANTICAMERE — GUOINE 


MOBILI ===. 


C. SERAFINT Gone - Ha Andreozzi filetto Chlesa $, Giorgle) 


LULA 


PRODOTTO CON LE BIGLIORI CARNI 00 AUSTRALIA 


SANO - NUTRIENTE - AOPETTONO | 


si ottiene " 

un Brodo squisito ed un ottimo 
Condimento per Cucina 

în deposito presso 

TUTTI | PRICIPALI BEGOZI 


















STANZE DA LETTO 
SALE DA PRANZO > 
SALOTTI — STUDI 


Vero Estratto di Carne 















dalalfe deg Uni 


np TTT MOI IRR IA RITILIPLTTZI TI NEI TAOITILI PT PAINT IN i EM 













1 cmelte uno scontrino per ogti ellente si 

2 stampa sullo scontrino il prezzo di ogni singolo snticolo. 

3 espone al controllo pubblico'il prezzo di' ogni singolo articolo, 
4 addiziona l'importo di ogni articolo e, re stampa il totale' it 


6 stampa nella striscia. segreta tutti gli importi pagati dai 
Questi oltrè a tutti i vantaggi ‘cha offrono i Rogietratori Ci 


È NATIONAL CASH REGISTER C 
°° Capitale La 900,000,000 — DAYTON, OHIO, WU. S. Ax È 
pur Udine - Treviso - Belluno o proyinci 


OVANN 





NUOVO GABINETTO PRIMO ISTITUTO ITALIANO “.. 
È 3 D'ORTOPEDIA ADDOMINALE INCRUENTA 
Pentisticeo TORINO + PIAZZA STATUTO, 10 - TORINO 


Dott. GIUSEPPE BAGNARA | E E Be 


| medico - chirurgo spectalista per le 
! malattie della bocca 8 dei denti, per 
fezionato ali Ecol- Dentaire di Pat. 
zi, UDINE - Piazza Mercatonuovo 
dià S, Giacomo) 11. 
Canali ai 


MALATTIE DELLA ELLE 


i 8 degli organi gruita-urinari 
; Doti. ANTONIO POZZC |" Le persone che non possono recarsi a Torina 


vi Mantica, vi | Potranno recarsi a 
pe Iii reo) stanco nm [CIVIDALE del Friuli » moro, 0 diven: 


bre, Albergo Tamburino. È 


ur Hi ni $. DANIELE del Friuli - i) to) 

LATE 9° DRECONO, NSO po GOLA |'acmbre, Aimergo tti, e 0 È 

Dr Y. 0, CAMPANILE BUIA - venerdì 8 diosmbre, Albergo 
MPRCIA LISTA Cavalletto, 


UMISE — Via Agnilnia, ipa la farmaeta Sntero 
palato a POROLIONE presen 1 De Brunetta |UD'VE Lunedi fl dicembre 
- Albergo Ialia, 


7 ) 
La vera cura e miglioramento di quakti fa 
nia, Ta più voluminosa ed Tnveterato, di Ita Gut 
ciuto mecca:tico anatomico a presslone inalterabile 
concentrata nel cuscineîto, Per Ia: superiorità e 
straordinaria eifi:aria anche nei casì più disperati è 
preferito sopra ogni altro sistenta finora conosciuto, 
Affatto scerro da clarfatonismo, dr cui li putibiica 
puetropno oggigiorno facilmente Fi Inscia adescase, 
npone un Così vitale punta cella chirurgia coù 
gna se te garanzia Assoluta, E' impereetille, 
deggerissimo, elegante, lurat: it 
piécolo Incomodo. SOA Ceri DIE 
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‘anti 
ragioni per le quali, prima di acquistare 
a DB un Registratore di Cassa, dovete infor 
marvi degli 


ULTIMI MODELLI 1922 *. 





















FABBRICANTE. 


VIA'DANTE 14, TTELEF, n. 17.28 — MILANO (& 
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dizione nel:tòtalizzatore, È 









fut 





NI FRANCESC( 


Mia ‘Gemoi 
























GIORNALE DI UDINE 





Teatro della Palestra 
La ripresa di «Un grop su} stoi 
di Arturo Feruglio ha valso a 


giornale ,accogliere il reclamo ed il 
desiderio di molti fimatori nella spe- 
ranza che in tal modo l'ufficio con- 
petente si muova finalmente? mare net simpatico ritrovo nu 

Rinsraziandola distintamente a no {o ccelto pobblicu 
ine di tanti fumatori. Le originali e divericuti sedne ‘7 
(segue la firma) Îjano apparso qua e la modificate e 


"== " toccate nolia privit 
LA VITRUM 


ro ifeonfervato il S; 
Stufe a petrolio inodore scaldiglio ejvaloroso dei luglin 
thermos. 


in verità le figu 
Lo 


le irattegginie con mao moestra ner 
HRTE È TERTRI 


ti di Arturo Feruglia . 
sono così ricche di lepidezza e di no- 

TEATRO SOCIALE 
Cavalleria e Pagliacci 


turale buon gusto da non porter nou 
fare divertire immensamente lpditoriv 
che applaudi n vello più volte al pro 
Questa sera prima rappresentazione | scenio gi attori tutli ottimi interpreti 
telle opere «Cavalleria Rusticana» efe colorifi dicitmri e Paufore 
«Pagliacci» Nella «Cavalleriai» la parie| Ed ora attondiamoci dal posi 
di Santuzza è sostenuta du Valeria |vane concittadino qualche nuov 
Manna: Ja parte di Turiddu dal teno 
Rodolfo Barbieri e quelle di Enia , 
jo e Mamana Lucia rispettivemente 


ro che lo riconfermi nolle vio gi er 
fe dal successo e assotva ie mirabili 
la Silvia Bruschi Silvio d'Arles e 01 
zo Ambonetli 


promesse iniziato per l'arte è }a let 
feratura dialettale friulana. 
Nei «Pagliacci» è protagoni; il te 
nore Agostino Cabuzzo: la parte di Co- 








Le- belle famiglie ialiane 
Una gioria di Vadronza 
che non esiste 
Riceviamo e pubblichiamo: 


Carié leali signori, 
In tutta’ fretta e per incarico del 
‘fimo buon'padrone al signor Giacomo 
Priaca di’ Vedronza che fu già loro 





4 pur 
a chiesto ha pens di 
er e lo peni del la 
u vita perdo cre 




















Dopu in dibattito durato sci giorni 
sta in base al verdelto 
Ra pronon atu fa sentenza 
lavo 




























tarlo ,deblfo avvertirli cue sull'ultin 
mumero (49) della «Domenica del Cor 
tiere» è capitato un fenomeno per cui 
8 aecadufo che si staniasse che-qui în 
Vedronza vi'sia la piu numerosa fa- 
iglia d'Italia, mentre che ciò — se 
può ‘essere ‘avvenuto al'tempi dei ro- 

mani, quando Vedronza si chiama; 

va uVeteruntian ed era (non su se nu 

spiego) colonia militare — non è. av- 

n venuto ai dì che ‘corrono’ nei quali 

! famiglie con 20 (dico venti) figli nè 
qui; nè a'Lusevera (l'antica Luserna) 

ì nè.a Casarils, nè a Pradielîs, nè a Ta- 

natavielo dei Musi, nè in alcun ‘altro 





ci ana di lavori forzati è gli olivi im 
pulati & peno nino 


li parfito fascista in Freacia 


La fondazione delle sezionidi Parigi 
PARIGI, 1, — levi sera ha avuto Ivo 
3 ‘a «leila sezio- 
le parigina del partito nazionale fuse 
La formazione e gli scopi di que 
ta sezione cile non intende vecupazsi 
dfatto della polifica francese sono i 
seguenti unire gli italiani per la 
rifosa dei foro interessi. 

2) Diffondere con intensa pi 
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— 12. 
16.20 — 1940. 

Parten: 
4.18 — 1815. 

a Udine 





— "19. 30, 
Linea Udi 


Partenze da T 











la farle la coltura e la scienza ialia 


rate 














«Un grop sul stomi» è appai 
lombina è sostenuta da Ida Conti e 


elegante edizione che ia «1 ù 
ducci» pubblica per gli amatori di arte 
quella di Tonio dal baritono Angelo 
Pilotto, 


friulana. 
» Dirotiore d'orchestra è il giovane 
e bravo maestro Gustavo Antonini 


ULTIME NOTIZIE 


i $ milifori  {S!0 0 dci telegrafi on. Colonna di Ce. 
Pa il congedo di militari sarò la diramato alle autorità diper 
1 Ù salì di 00: | denti il seguente ordino di sro 
La richiesta di mancie da parte 
dhe si trovano in sperili Condizioni Le: rielliato (01/ madcie) da, pira d 
«Giornale Ufficiale | coroso per essì stessi e per l’ammini 
4 


“. sito dì questa alta e umeria vallo del 
Torro, 

‘Le ragazze che sorridono dalla vi 
<‘ gnétto della’ «Domenica del Corrie- 
re» nor solo non sono nate, ma 

«si: videro: una sola volta a. Vedronza, 
in tal numero, così seducenti, ,ga- 
«pliarde ‘e prosperose; aggiungo che 
sui nessuno conosce il signor Gior- 
gio Caniberle di anni 52 è nemmeno la 
suo ‘signora pure di anni 52. 
C'è nei Tarcentino (a Molinis) una hel 
la famiglia ‘italiana che è 16 figli, ma 
3 stata messa nella vigaolta ancora 
prime delta guerra; ciò che deve aver 
le porla fortuna perchè tutti i 16 
figli, coi loro bravi ‘è cavi genitori, 
' continmano, a crescere sani e robusti, 
io ti aiuti A fare altre belle fa- 
Miglio italiane. 
«Come ciò sia avvenuto nessuno in 
prese riesca n spiegare. Chi: crede 
una scherzo, fatto al giornale da 





UINEMA EDEN 
Questa sera il cov. Giovanni Raice 
vich protagonista del «Colosso vendi. 
calore». 





nuo creati vari uffici per la pub 
ne di opuscoli e di manifesti 
vanno organizzate conferenze. 
| E' pure prevista la costituzion 
mn ufficio tecnico per studiare i 
ni di produzione dei cambi e del com 
nercio, La assemblea presieduta da 
licola Bonservizi delegato del comita 
o centrale del paytito fascista cd ha 
pprovato la composizione del suo uffi 
io di direzione: Nicola Banservi 
Moni industriale dott. 
‘to Pasteur, Ferrigini redultore ret 
Figaro» Dessoules appartenente alla 
Negazione italiana nella commissione 

“lie riparazioni, Banci ex tenente de 
li arditi. E' stato quindi approvato 
n ordine del giorno di saluto frater 
‘0 al comitato centrale del partito fa 
scista, 
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ROMA, 1. — Il 

» a chiarimento di quesiti per 
venuti al ministero dello guerra, in 
merito agli ‘obblighi di servizio alle 
armi di militari attualmente in ser- 
vizio che si trovano in speciali con- 
dizioni, pubblica quanto seguè: 

1. La disposizione del N. 4 della cir 
colare 653 del «Giornale Militaren 
1921 e quella analoga del N. 3 della 
circolare 213 del «Giornale Militaren 
corrente anno, per le quali si stabili. 
va che ì militari chiamati atle armi, 
che avovano precedentemente presta- 
to servizio per un tempo inferiore ai 
12 mesi' fossero congedati al compi 
mento di tale periodo «di servizio è 
tuttora ‘pienamente in vigore. Essa 
perciò ‘deve continuare ad essera ap- 
Plicota ,ma soltanto ai militeri ivi 
tassativamente indicati e ciod a tut- 
ti coloro che irovavansi in congedo 
quali prosciolti dall’arruolamento vo» 
lontario già revidibili in rassegna ecc. 
e che ripresero servizio alle armi in 
‘suddetta chiamata. I militari nati nel 
1, è 'hel.2. eomestre' del 19902 che in- 
vece all'atto. della chiamata .del loro 
semestre : frovavansi. già alle armi e 
în seguito a proscioglimento. o ad''al- 
‘tra circostanza verificatasi dopo detta 
(chisniata siano tenuti a ‘compiere la 
ferma di leva, dovranno esserè congo 
dati man màno che compiano 14 mesì 
di servizio ,durata massima della. for 
ma stabilita per îa'loro classe dal R 
decreto 15 settembre 1922 N. 1258. 

Quest'ultimo trattamenio ‘dovrà pu- 
re essere fatto si militari di, qualsiast 
classe che furono ‘ariuolsti durante 
la leva sullf classe 1902 'ed' avviati 
alle armi prima della chiamata dei 
nati nel î, settembre di detto anno 
23: gennaio 1998, 

I militari provenienti dall'estero ve 
nuti alle armi durante in levà sulla 





strazione cuì appartengono e contra 
rio al divieto fatio dall'art, 76 del re 
golamento organico. i 

Intendo che ciò debba definitivamer 
te cessare e pertanio punirò severa 
mente i trasgressori a norma de re 
golamento stesso. Richiamo la pazti- 
colare attenzione dei signori Ispetto. 
ri e direttori di uffici attivi, i qual: 
disponendo di brigadiere ‘di sorve- 
glianza hanno il modo di accertare le 
trasgressioni, 


L'arrivo dell'excpresidente del Brasile 


GENOVA, 30, — Ieri sera è giunto 
col piroscafo «Giulio Cesare» provve 
ninte da Rio Janeiro ex presidente del 
Brasile Pessoa. 

Ad attendere l'arrivo si trovavano 
l'ambasciatore del Brasile a Roma: col 
personale della ambasciata il persona 
le del consalato. del Brasilo.a Genova 
i consiglieri della camera di commer 
cio italo-Brasiliana . personalità -@ no- 
tabiità itaiane della colonia. 

Pessoa è sceso all'Hotel Bristol e ri 
partirà stasera per Roma 


> I: To acuplnze di tripli 


al goverinatore ritornato 


TRIPOLI, 30, — Con un ritardo iti 
28 ore a causa del cattivo tempo è 
giunto stamane il piroscafo «Bucavina 
recante a bordò il governatore conte 
Volpi e la. sua famiglia, 

L'on: Cofite Volpi è stato accolto da 
una indescrivibile nianifestazione d af 
fotto ‘da parte: dellai cittàdinanza «sen 
4, distinzione di razze. 

Egli è stato ‘ricevuto ufficialmente 
al. pontile dalle autorità civili e mil: 
tari dalle riotabilità,» dalle rappresen 
tanize cittadine con bandiere da una 
squadra ‘di fascisti in camicia nera , 









Rassegna: Commercial 


MEDIA DEI CAMBI 
© Milano 

MILON, 1, — (per telefono). 
Francia 146,75 — Svizzera 387.50 — 
Londra 93.40 — New York 20.70 — 
Berlîno 0.28 — Vienna 0.08 — Buca- 
rest 12.50 — Belgio 134.753 — Spagna 
318 — Praga 66. 

ROMA, 1. — (per telografo). 

Francia 145,50 — Svizzera 988 — 
Londra 93,45 — New York«£0,762 
Berlino ‘0,265, 


Rendita e Consolidato 
i Borsa di Milano 


‘Rendita 3.50 per cento 78,05 
Consolidato 5 per cento 87.20, 


Titoli Bancari 
Borsa di Milano 






P 

«cîiberii»: Scherzo. che non pare 2 
itutti di buon gusto; chi lo ritiene un 
x no derivato dalla fretta del 





ii ‘a, il'quale — se avesse guar 
dato Defie.la ‘vignettà — avrebbe aspet 
fato. il:primo di aprile per pubblicar- 










‘ome Si sia, mi preme far foro 
«Sapere che qui a -Vedronza (non Ve- 
idlronzo, come. stampa la'«Domenica») 

x “i famiglie; Comberlo è Cimberle non 
° ce ne: furono .-. a memoria d’uonio, 
4 « Meno che mai,con 20 figli 

vanni. Coi quali anche” a 
ì, rio buon. padrone mi di- 
“nio iper le vita 















*. > ‘Adalg ta 
deghza; E) novenibrs 1992 


fe 
La è À spiogazione ai questa lettera ri 















bo 0 la scritta comparsa sotto u- 
na, vignotia nell'ultimo numero della 
Domenica del. Corriere»: | 
LÈ BELLE FAMIGLIE ITALIANE. 
: Fra lo famiglio da noi illustrate fino 
s d'oggi il’primo, posto spetta a quella 
È « Fdet, Edgar Giorio Gamberie: di Ve. 
E ronzo (Udine); venti figli da 32 a 9 
‘ Eni. Tanto il signor Camberle che fa 
| [Sua ‘signora hanno: 52 anni, 
Per: conforto" della «Domenica det 
«C'ortrieres possiamo riferire un recen- 
{issimo «beccanoto» di un'. grande 
ibtnale francese: 
ixcelsioro di Parigi pubblicava 
fa una vignettà ‘col titolo «N 
pe’ d'Italia, rimette delle. decorazioni» 
ela spiegazione: «Orfanella che rice 





Banca Commerciale 988 — Azioni Cry 
dito Italiano 718 — Azioni Banco di 
Roma 104, 


CAMBI ALL'ESTERO 
LONDRA, 30 — (per telegrafo). 
Italia 94,62 — Patigi 85,50 — Svir 
tera 24,185 — Berlino: 35000, 
ZURIGO, 30. — (per-telegrafo). 















va York 8,37 — Francia 86,90 — Bel. 

gio 34 — Berlino 0,084 — 

0,227 — Spagna 82,50. 
BUDAPEST, 30. — per telegrafo); 
Cambio sull'Italia 1Î,000. 












mentre i battaglioni libici reduci dai 







lia. di.su c classo 1902 anche se già renitenti @]]g doniquista, del Sebei rendevano glif MADRID, 30. — (per telegrafo.) 
tr, Ré Ja. medag Pieato 4 rota disertori di classi precedenti, saran fonori "rnilitariy Bi Cambio su Loîidra 45,60, 
no essi pure congedati quando abbia. |. Recatosi -prscig) alla palazzina” del MERCATI 





uo compiuto 14 mesidi eeffttivo ser 
vizio ,salvo che siano loro applicabi 
li' più benevoli disposizioni a’ senso 
delle circolari N. 47 e ù27 del «Gior 
nhle Militare» del 1919, ‘ 

Y comandante di corpo, neì prov 
vedere & loro riguardo ,terrà-presente 
che dai detti. 14 mesi potrà dedursi 
"1 periodo di servizio che il militare 
interessante abbia prestato in puer 





i elle ‘védove' e agli ‘orfani dei sol- 

‘ati caduti...» Nessuno a' Milano ha 

fi to ‘Vittorio Emanuele în questi gior 

. pi;ce,il' gepersle della, fotografia è' il 
n ‘generata Cattaneo, . comandante , di] 
quel.-Corpo d'Armata, che compì:.di 

i "recente nel Gastéllo la ‘commovente 
3 "La somiglianza tra la figu- 


governatore îl conte Volpi è stato chia 
mato-al‘balcone'da una’ foltissima fol 
la che lo -acelamava entusiasticamente. 
ed'ha pronunciato elevate parole vicor 
dando la opéra di resurrezione italia. 
na ‘compiutà dall'esercito delle cami 
cie nere.” 

È Lomauaizzo across RT 


CI Movimento a- i dala 


Vini 






De e.ha ‘consegnato delle decorazio- 















da L, 250. a 280 all’ettolitro 
Rosso L.'250 all’ettolitro 
Tendenza ad aumenti, 





180 all’ettolitro 
Corbinello da L. 125 a 160 all'ettt. 
Clinton. da L, 120 a 140 all'ettolitro, 





cerimi 
‘es, del Re e'quella del ‘generale, alme- 
no sulla fotografia; «spiega il curioso 






ra: o nell'esercito alleato 0 associato. 





0. 
qui pro,qui n 
;°-M l'alfere det 20 Gai dai g2'aî o] Tale servizio dovrà essere pronto me: |‘; il- ire i ginmalii ialni |- |FldCezi0) de L. 110 a 120 alletolitro. 
s sinnî ‘non.è così facile da spiegare. diante persentazione del foglio «di ton BÙD ÀPEST, 90, —.I! direttore del ---— — 


gedo rilasciato dalla: compotente an. 
torità «estera, accompagnato dalla ra 
Tativa traduzione. Non occorrerà la.ta 
galizzazionie di questi ‘documenti quan 
do non vî siano dubbi circa la rego. ‘giornalisti italiani è degli on, Suvich 
Varie qa doptgiento Reno. — .je Romei che fanno pasto della comi 

Per coloro che ottennero’ l'esonero |tiva Vi gono interventiti il presidente 
dalla presentazione al servizio. . nei \;lol consiglio dei ministri conte Bel. 


eserelti perchè , addetti a flen, il ministro del commercio Walko | 
industrie -o ‘aziendo-interessanti la di il ministro dello giustizia. Daruvarj , 


fesa economica degli stati alleati c:);] mil ‘o delia cssistenza , pubblica | 
associati deciderà caso per caso il m monsignor Waes, i deputati Szjj, Fot 
nistero della guerra direzione gese- i raos e-Hejj, e il capo dell'Ufficio stam 


rale leva e trcppa cui dovranno es- na silla pr cora, del. consiglio, An. 
sere "trasmessì î documenti compro- sjan, il ca) itfficio stampa al ini 


vanti la durata di esso. © Ministro: DIAZ nistero degli Gato Nelkj, i componeni| 


la visita fi Hichalo Bianthî i} dello stesso ufficio Cindrie, barone 


| fass, Hofimann e Kubanij, il capo del | 
ALLA CALABRIA Lufficio stampa del ministéro degli in 
. ROMA, 30, — Per rendersi esatto 


Eni SRO, il console ùngherese a 
conto dei bisogni impellenti del Mezzo |-tieste barone Villani, numejosi gior 
giumote della Calabria: în particolare f oalisti .digherosi “ ‘© molte personalità |. 
è partito stasera.per.Cosenza il comm. 


della politica. 
chele Bianchi segretario generale ‘ig iornatiati uighdresi hanno tratte. 
del ministro dell'interno, . 4 ungament 
Erano ad-ossequiarlo alla stazione Di scambio di’ idee. sulla situazio 
nunérosissimi amici e funzionari pre [N° Politica è.sociale in Ialia e in Un-. 
valentemente meridionali. La visita 
che uno’dei capi più autorevoli dél' fa: 
seistiîo si reca.a compiere nel'Italia 
rieridionale è una zapida prova. che 







Siàmo, come dice la brava Adalgisa, 
in ‘presenza d'un fenémeno, 


.h3.4 Disperata ,, a Marin 

Jeri vi ‘tutta la squadra «Dispo- 
rata» Pio; Pischiuttà» con il Segreta. 
rio Politico Sig. Dbaldo Domini ea il 
Comandanie li Coorte Sig. Bazzi An 
tonio e il Ceriturione dott. Luchini, 
soffriva in-una sala dell'Albergo wila 
«Ancora ‘d'Oròn una «cena .. a Bruno 
Marin. |. 

Le serata fu alletata” dal suono del. 
la fanfara ‘dei Giovani Esploratori 
Friulani. ; i 


“i Moto Club Udinese 

Teri sera nellà sede provvisoria del 
«Moto Cltib, Udinesen fiunita la 
‘Assernblea ‘plenaria dei “Soci che ri- 
sulfò numerosissima. 

Fu. approvato lo Staluto e'Yèlafivo 
Regolamerito e si-frocedetle . all'ele- 
zione: del:nuovo Consiglio direttivo, 
ehe risultò, così costituito; 

iderite: ‘de ‘Belgrado Antonio — 
Vice-présidente: Beconcini ‘perito Gor-. 
fado; Segretari ‘Zuliani. Diego — 

. Consiglieri: Caiselli co.. Franco, Sè 

dl e vhintendi Umberto, Ricci. geom. Ore 
î sté, Ventuy 





la Agenzia, lelegrafica. Ungherese. con- 
Sigliere mimisterinle Kozma ha offerto 
nella sede del circolo del partito go 
vernativo un ricevimento in onore dei 





‘è da. L. 150 al quintale. 





21 quintale. 
Mercato in toe Mpa el; 


+ Orario ferroviario: 


x, LINEA UDINE - TRIESTE 
PARTENZE DA UDINE: ore 5.25 — 
810 — 14 — 17.30°® (per Gorizia) — 
19.55, > 

«iRIVI A UDINE: ore 7 * (da Gori- 

ARRIVI A UDINE: ore ?* (da Gori. 
zia) — 8.48 — 13.40 — 19,5 — 21.5, 
LiNkA UDINE. VENEZIA 

















































115 —.7.15 (per Casarsa) — 9,5* — 
11.20 — 145 — 17.15 — 20. 

ARRIVI A VODEIE: ore d. — 7.24 (da 
Casarsa) — — 9.30 — 12.46 — 15,40 

19.6 *) 0. 

LINEA UDINE - TARVISIO © 

PARTENZE DA UDINE: ore 4.15 
(Lunedì, mercoledi e venerdì) — 5.30 [4 
G40*.— 16.05 — 19.40, 
+ ARRIVI A+ UDINE :- ore 1.15 (Mer 
uoledì, Venerdì,.. DotnnioR) — 849 
8.5 — 22.40, 










































cine 


La condanma della banda 


LE Sospesi. la Domenica. 
LINEA UDINE .. P: ALn A NOVA 












Fato 7 vostri sogni alla 









































le: promesse del nuovo ‘governo în fa | della Villette: alte” Assise dti n "Ar CERVIGNANI RADO 
dis PROFOMERI IA Li ORGEGA|jvoce da segno ee per "30" Toti fer ita i UDINE: ore 6.10 — 
Presti impousibiis sanomata; * quanto è possibile mantenute. -». -Lil processo contro-un ; 1 
doti costita ceo an gruppo di malfet | ARRIVI'A UDINE: oîe 7:99 *)— 





— 19/04 

si alla D Domenica Non. parte né arti] 

LINEA UDINE Si GIORGIO NOGARO 
= 19,41% 


asi 
1 2 ARENIT Ar UDINE: ora 7:33 = 1955 


LINEA. EDI VE: «CIVIDALE È 
PARTENZE Ù 


n segretario gonerale Al ministro 
dell'interno’ (iti: segretario del. parti- 
to fascista), ‘o;.come si. sa, figlio della 
| Calabria, Dal suò. ingegno e-dal'suo 
carattere che -lo portarono rapida. 
mente’ all'alto posto, i calabresi pos: 
3ofio giustameniéiconfidare che' si' fa: 
rà. perzla loro nobile provincia gian: 
to ssibile. È : 


- VOCI DEL PUBBLICO 
:FIAMMIFERT MINERVA». * 

Egregio, gignor, Di ‘ttore, ' 
Da molto ‘empo a ‘Udine mori | sì 
A vano fiammiferi. .tipo È «Minerva» 
‘assai’ comodi ‘per là' bustina piatta 
do, Gnentre In: alire città si trovano), seb-; 
7‘ bene: siano: ricercati da. molte” pers 
ne. I rivenditori," dicorià che il:'ma: 


la Villettè quartiere mel “queto 
no commessi parecchi furti 
sassinii inclle’ - pérsine: delle i 

Drejfus 6. Desserre-Il- ‘capo delia ‘banda 
Renese Zeani eri maccellaio che per 


bisogno di denaro si era sepnielo cont 
alcuni complici 0 di 
























azzino* dii veriditaà;inon’ 
(&rli arrivare. 


bb 


ta ovini ,10,: 
Nerr dg. Ela, sul .s 











i È 
Stain dell Teti 28 


Budapest 


CONEGLIANO. — Bianco di collina 
PADOVA..— Friulano da Ti 145 a 


‘TRIESTE. — Romagna rosso (fuo- 


ROVIGO. — Tipo da pane T. quali. 
Tipo da pane il. qualità a L, 147 


PARTENZE.DA UDINE: oro 2.5 — 


INZE PA UDINE: ore 6.10 — i 


DA VI INE: ore 8.15 — {i 





dI 
IS. 


CIO — 1146 
14,59 15.59 














la Bi 


Nun si effettua da Domeniva. 


soluiente la Don 


suctire da Toluezzo a Villa Santina 
io viuggiotori nei giorni fe» 


iutti i *yeni sono in coincidenza con 
i corrispondenti delle L'errovie dello 


le - S. Daniete 
Mine 1a ore 7. 





+ Daniele 7.5 — 1103 
© 8,50 -. 13.18 16,42 
ne - Tricesimo 


idi 





— 12.59 
16.59 — 17.039 — Il 


— 12.09 — 20.37 
Linea automobifistica 


Tricesimo - Tarcento - Vesronza 


Tarcenio - Tri 
9.85 






cesimo: partenze 


R 14 — 16 — 18 


reento: partenzo 


— 17-19 


dronza: partenza 


Vedronza = Tarcento: partenze 


m 


Palmanova - Pontile di Grado 
Partenze da Palmanova: 5.42 {x) — 





9.25 — 12.50 — 
Arrivi al ponti! 
14.20 — 20.10. 


Partenze dal pontile per Grado ore: 
3,85 (5) — 8,30 (x) — 1140 — 16.45 — 


20.18. 


Arrivi a Palmanova: 
12 (x) — 12.36 (si ferma a Cervignano) 


18.55, 





6.55 1%) 


— 18.2? — 21,35, 


'X) Sospeso al 


IAT 
Dott. ISIDORO FURLANI, direttor 
Angslo Bulfoni, gerente responsabile 
Fipografia del «Giornale di Udine» 

ARETINO ATI O 





L'Acqua Chiniee Ma 


ammorbidisce i capelli 


€ fer effetto della sua speciale omposizione, 


‘Azioni Banca d'Italia 1510 — Azioni 


# {dl 


la domenica, 


q 3 — 819 


— 8.46 — 0,44 
— 13.59 — 


ie 


20 


8.09 


745 


8.4 


6.304 fi 


7.10 


le per Grado: 10.45 —| { 


Rosi: Erpnondei 


La pubblicità fatta por mezzo degli 


Avvisi economici 
del GIORNALE DI UDINE è fra i8 
più pratiche e meno dispendiose, ole 
frendo con una epesa limitata lo stan 
#0 ecopo gl quale ei vuol giungere coi 
costosi avvisi murari, cun 10 Circolari 
non méno costose, ed Gira forme di 
pubblicità. GH $ 


€23 I 
Avvisi economici 
sono ccasiglinbili a quanti desiderane 
on sollecitudine affittare cose ed apr 
partementi vuoti d ammobiglianiiz 
vendere o locare Ville o terreni; cer 
cedere od acquisiara aziende Induetela; 
Hi o commerciali; collocare capitali; 
comperare, vendere o scambisre og. 
getti qualsiesi ; offriro a cercare ie 
pieghi, ecc, ere, 

Avvisi economici 
per il GIORNALE DI UDINE si rico 


vono esclusivamente presso S'IUIfiaia 
dî Pubblicità 


A. Manzoni e ©. 


— Via Lovaria, N, 2, angolo via della 
Prefettura — Udina -— ai seguenp 


» ; n È 
. Gent, 20 la parcia, minimo Li 4 














alla cocaina del Dott, TEMPO 


prigarate dalla Farm, Mat | 
difa si di A. MANZONI @ 0.0. i 


Di affetto sicuro è pronto pet 
la radicale estirpazione dei 


OCCHI DI: PERNIGE 
INDURIMENTI 


facile 6 pratica applicazione 


GALLI, 


FARMACIA MALDIFASSI 
Palazzo della MENO, Cordusio 


Deposito in Ualine Farmacie L. Vi 





Emi anvele, 





Beltramo, P. 











conferisce lora 


morbidezza e colora brillante, Hess ha tutte le proprietà di un 
fiuon cosmetico per la toeletta della teste senza presentare gli oe 
| tonvenienti soliti a riscontrars! in tali preparati, 


Italia 25,50 — Londra 24,27 — Nuo- 


Gpeslalità della antion Premiate Farmacia Matdifasi 


della Soc. An. A. MANZONI & C, 


MILANO « Vla Dardusio (Palazza detta Rorse) 


ara 


lat form 












È 




































i 
il 
i 
] 



















0 di 


SREVETTATO 
preparato son intta pastorizza to ad clevate temperattite senese È 


PREMIATA DASRERIA DI DI BORGOSATOLLO “| 

rammezenari Leoni 

I concessionaria esclusiva perla vendità: f 

‘A; MANZONI & C. » Chimici Farmacisti 
MILANO - ROMA - GENOVA: 


RELLE 6 EVALESGENZE, 


è rimedio sovrano ii POSE 9 STRIRO- P EPTONE 


per l'azione nervina 6 riparatrico insuperabile 


tin gutte le farmacie e presso i depositari asclusivi? 


A. BIANZONI 6 ©. - Milano-Roma-Genva 








L'ESTRATTÒ DI KEFIR AGGIUNTO AL LATTE, servo np 
Îl Latte Kefirizzato ed il Kefir: 
nutriti artificialmente ed Snalepras palle per 
no difficilmente i! latte, 

L'ESTRATTO DI KEFIR, ‘PRESO. IN POLVERE, è effi 
nelle difficili digostioni, nelle malattià dello stomaco, 
testinî e nelle diarree più ostinata. 


«Tutti eploro che hanno lo stomaco e'gli intestini che 
regolarmente, ottengono vantaggi Isperati o duraturi 
te le mattine, o tutte le seré, 
to cucchiaino di ESTRATTO di Ki 

ta, 





solo © misto coll'acqua 








di ESAUTIIENTO È 





catisaimo 
in quelle Soi sine 


non Fuiboga i 
prondendò tut- 
o col vino mas 
TR sho è un potentissimo’ disin. 




































riferia 
lungo. 
în cui 
raziom 
fa che 
rlelle © 
“ta una 


La 
._ La 0 
«grab 
{ ministi 
contro 
Vungi » 
“gebbe c 
iN. 
Ì 


PARI 
.gnalani 
«dei cin 
movime 
‘greco d 

In se 
go la ci 
‘der con 
rassegn 

Ad 4 
luzione. 
Venizel 
di ness 
formare 


La Trac 


LOST 
Oriental 
suata d 
to Ta sp 
battagli 
gatein, 1 
ed una 
segich. 
Rofet P 
Ul funzio 
ciale alli 
ra fino 2 
Sanna. 1 
tà assun 
uléri Cag 
Hue colo 
he si er 
è sigoro: 
mandato, 


La Balga 





Ma sta lo 
+ SOFIA, 
dell'interi 
idi Stamb 
Mente Ia 
Epondend 
(la Politic: 
}la Bulga 
\politica d 
athe ha di 
ta i qua 
nugoria 
mella qual 
cazioni 1 
ulgato ù 
conferenza 
Sè, La Bu 
loft insiste 
Inare Egea 
Ye redlizza 
cla Bulgar 
naliszata, ] 
ly Taeigari 
grunno pus 
Yo gruppo 
Balme à 


“ompatibile 
Bralit 


tà tota 


